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第 2 版 前 言 


本 书 第 1 版 自 出 版 以 来 ， 得 到 了 广大 读者 的 肯定 、 厚 爱 与 支持 。 根 据 应 用 电子 管 与 检修 
电子 管 设备 的 特点 ， 并 结合 一 些 读者 的 建议 ， 以 及 有 关 专 家 、 行 业 精 英 的 意见 ， 特 在 第 1 版 
的 基础 上 ， 进 行 第 2 版 的 修订 。 

第 2 版 修订 主要 在 第 1 版 的 基础 上 增加 了 大 约 300 幅 电路 ， 包 括 电子 管 基础 电路 、 电 子 
管 应 用 电路 。 具 体 有 中 外 胆 机 、 功 放 、 放 大 、 电 源 等 电路 ， 从 而 为 广大 读者 维修 、 设 计 、 
DIY 所 需 电 路 提供 了 参考 与 借鉴 。 

需要 特别 说 明 的 是 ， 本 书 作 为 一 本 便携 便 查 的 手册 性 质 的 参考 书 ， 那 么 查找 方便 、 对 照 
方便 是 必 不 可 少 的 特点 。 但 由 于 电子 管 电路 涉及 中 外 胆 机 电路 和 一 些 自 设 电路 ， 因 此 一 些 电 
路 中 的 图 形 符号 和 文字 符号 (尤其 是 第 4 章 的 电子 管 电路 部 分 ) 并 未 按 国家 标准 做 统一 修 
改 处 理 ， 而 是 保留 了 各 电路 图 的 原 有 特点 ， 以 便 读者 在 阅读 时 便于 查找 和 与 实物 对 照 ， 这 点 
请 广大 读者 阅读 时 注意 。 男 外 ， 由 于 涉及 的 电路 较 多 ， 并 且 一 些 电路 来 自 国 外 的 设计 与 应 
用 ， 因 此 电源 电压 与 国内 的 市 电 可 能 存在 差异 。 同 时 ， 由 于 条 件 限制 ， 书 中 一 些 电路 还 没有 
进行 试验 ， 因 此 读者 阅读 时 仅 供 参考 。 

和 第 1 版 一 样 ， 参 加 本 书 修订 工作 的 有 多 位 同志 ， 同 时 也 得 到 了 一 些 同志 的 帮助 ， 并 参 
考 了 一 些 珍贵 的 资料 ， 在 此 向 他 们 表示 感谢 。 

由 于 作者 水 平 与 时 间 有 限 ， 书 中 错漏 、 不 足 之 处 在 所 难免 ， 有 恳请 广大 读者 批评 指正 。 


编 者 


第 工 版 前 言 


各 种 DJ 舞曲 、 发 烧 音 乐 ， 采 用 不 同 的 功放 ,具有 不 同 的 听觉 效果 。 作 为 音响 界 的 一 标 
常 青 树 ， 电 子 管 依旧 在 使 用 。 电 子 管 功放 ( 又 名 胆 机 ) 依旧 以 声音 素质 高 等 优点 继续 受到 
追捧 。 因 此 ， 速 学 电子 管 知识 与 速 查 电子 管 资料 仍 有 很 大 需求 。 为 此 ， 我 们 特 编写 了 本 书 。 

全 书 由 3 章 组 成 ， 第 1 章 主 要 以 问答 的 形式 和 快 学 速 查 的 方式 介绍 电子 管 的 基础 知识 与 
实用 知识 。 本 章 包括 什么 是 电子 管 、 一 些 电 子 管 的 细 分 类 是 怎样 的 、 电 子 管内 部 结构 的 特点 
与 功能 是 怎样 的 、 什 么 是 变型 管 、 电 子 二 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 、 束 射电 子 四 极 管 的 内 部 
结构 是 怎样 的 、 常 见 电子 管 符号 是 怎样 的 、 电 视 用 阴极 射线 管 的 结构 是 怎样 的 、 收 信 放 大 管 
型 号 组 成 方法 是 怎样 的 、 发 射 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 等 问题 的 解答 。 

第 2 章 介绍 一 些 电 子 管 的 主要 参数 、 功 能 名 称 、 特 点 、 应 用 、 电 极 分 布 、 引 脚 功能 等 实 
际 工作 需要 查找 的 信息 。 

第 3 章 介绍 一 些 电子 管 的 代 换 参 考 型 号 ， 供 维修 、 制 作 时 参考 。 

总 之 ， 本 书 具 有 内 容 全 面 、 查 阅 简单 、 携 带 方便 等 特点 ， 是 一 本 集 电子 管 知识 学 习 与 资 
料 速 查 的 读物 。 本 书 适合 音响 专业 师 生 使 用 ， 男 外 还 可 以 供电 子 管 应 用 领域 的 制作 人 员 、 电 
子 管 销 售 人 员 、 胆 机 维修 人 员 、 电 子 发 烧 友 阅读 。 另 外 ， 电 子 管 参数 均 是 一 定 条 件 下 的 数 
值 ， 本 书 均 没有 具体 明示 ， 读 者 查阅 时 敬 请 注意 。 

本 书 由 任 亚 俊 、 阳 红 珍 、 许 满 菊 、 许 小 菊 、 欧 小 宝 、 阳 梅 开 、 任 杰 、 曾 丞 林 、 任 立志 、 
EEZ, IMIR, 、 阻 溢 釣 、 RFR, WE, KLIE, AU, FEAR, BH, AR, IK 
红 、 阳 红 艳 、 李 德 、 唐 忠良 、 米 芳 等 同志 编写 或 给 予 文 持 。 男 外 ， 在 本 书 的 编写 过 程 中 参考 
了 一 些 资 料 ， 但 是 因 最 原始 来 源 不 详 ， 故 期 待 再 版 时 完善 。 在 此 ， 向 这 些 资料 的 作者 表示 
感谢 。 

由 于 时 间 与 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 足 之 处 ， 请 读者 批评 指正 。 
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【 同 1】 真空 中 为 什么 可 以 形成 电流 ?nn 1 
【 问 2】 ФАН енн нне 1 
【 问 3】 电子 管 的 作用 与 目前 应 用 状况 是 怎样 的 ?3 2 
【 问 4】 电子 管 的 内 部 为 什么 是 高 真 室 状 态 ? сезсзсзеез;зее;есеееееенесенененн 2 
【 问 5] 电子 管 的 种 类 有 哪些 ? oo жб она жожо 000 0 0 oo 000 ooo ee. 3 
[ 回 6] 一 些 电子 管 的 细 分 类 是 怎样 的 ? oes 0 00 oo oe. 3 
【 问 7】 电子 管内 部 结构 的 特点 与 功能 是 怎样 的 ?3 4 
[ 回 8] 电子 管 引 脚 序号 怎样 确定 ? ажа жже она 0000 oo ааа 0 000 oss 4 
Е SARRE EREI teette tet ertett trrrretr ere rrettn rre ree ennen 4 
[ 问 10] 电子 管 的 几 个 常见 值 怎 样 估 算 ? COPD と で すす で すす で すす すす すす と すす すす すす すす すす すす すす すす すす すす で すす すす すす すす すす すす すす 6 
[11] 仕 久 是 変型 筐 2 rr 6 
【 问 12】 什么 是 直 热 式 电 子 管 ? C oo 6 
【 问 13】 什么 是 旁 热 式 电 子 管 ? ーー 6 
[14] 电子 二 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 7 6 
Еа 6 
[ 问 16] 电子 三 极 管 的 结构 是 怎样 的 ? аж жж жж ooo 0 0 0 oo о 6 
【 同 17】 电子 三 极 管 的 特点 与 性 能 是 怎样 的 9 7 
[ 问 18】 电子 三 极 管 的 种 类 与 特点 是 怎样 的 ?9 7 
【 问 19】 电子 四 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 9 8 
【 问 20] 束 射 电子 四 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? oo ooo ooo oes ee. 8 
【 问 21】 电子 五 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? ドー 9 
【 问 22】 常见 电子 管 符号 是 怎样 的 ? Ө 9 
【 问 23】 阴极 射线 管 再 号 组 成 方法 是 怎样 的 9 oe 10 
【 问 24】 显像管 玻 壳 的 型 号 命名 方法 是 怎样 的 ? で oe 10 
【 问 25】 电视 用 阴极 射线 管 的 结构 是 怎样 的 ? Oe 11 
[ 问 26] 妇 信 放大 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ? es 11 
【 间 27】 发 射 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ?en 12 
【 问 28] 些 空 间 电荷 控制 电子 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ? ooo ee ooo oo. 12 
【 问 29】 光电 图 像 器 件 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 9 12 
【 问 30】 一 些 常 见 电子 管 的 评价 是 怎样 的 ? ee 12 
【 问 31】 НЕ ЕД еее 13 


【 同 32】 怎样 检测 电子 管 ? oo 13 
[133] 怎样 代 换 电子 管 ? НӨ. 14 
第 2 = 电子 管 速 查 GR О КОТ ОООО 15 
2.1 数字 开头 电子 管 ーー ドド に 15 
2.2 A 字母 开头 电子 管 … バ ーー 100 
2.3 B 字母 开头 电子 管 … バ ーー 105 
2.4 C 字 母 开 头 电 子 管 … ロ ーー 107 
2.5 D 字 母 开 头 电 子 管 … バ ーー 113 
26 下 字母 开头 电子 管 КНН 122 
2.7 字母 开头 电子 管 ӨӨ 150 
2.8 G 字母 开头 电子 管 КЫЫ 151 
2.9 开 字 母 开 头 电 子 管 ЫЫ 152 
2.10 1, 字母 开头 电子 管 КӨ 154 
2.11 ЕЕЗ Не 160 
2.12 М, МУРЗА нне 162 
2.13 0、P 字母 开头 电子 管 НӨӨ. 163 
2.14 Q. R 字母 开头 电子 管 ee 169 
2.15 S. T 字 母 开 头 电子 管 Ын. 173 
2.16 U、V 字母 开头 电子 管 ドー ドド 175 
2.17 W. X 字 母 开头 电子 管 ーー ドー 187 
2.18 Y. Z 字 母 开 头 电子 管 Ын. 190 
第 3 章 电子 管 代 换 速 查 参 考 大 全 本 193 
第 4 章 电子 管 电路 ООР 248 
4.1 电子 管 基 础 电路 248 
4.1.1 半 波 整流 电路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) eee 248 
4.1.2 全 波 整流 申 路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) ooo 248 
4.1.3” 检 波 电 路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) oe 248 
4.1.4 ”基本 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) eee 249 
4.1.5 单独 偏 置 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) ーー 249 
4.1.6 ”共用 偏 置 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) ee 249 
41.7 ” 共 阴 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) で 249 
4.1.8 共 阳 放大 电路 〈 电 子 三 极 管 的 应 用 ) oe 249 
4.1.9 共 栅 放大 电路 〈 电 子 三 极 管 的 应 用 ) ення 249 
4.1.10 直接 耦合 级 间 耦 合 电路 和 249 
4.1.11 阻 容 耦 合 级 间 耦 合 电路 和 250 
4.1.12 变压器 耦合 级 间 耦 合 电路 НӨӨ. 250 
4.1.13 HPH -HPAI ННЯ 250 
4.1.14 共 阴 - 共 顶 组 合 放 大 器 和 251 
4.1.15 SRPP 组合 放大 器 ーー ドド ドー ドド ドド に に 251 
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.16 共 阴 差 动 放大 器 es 251 
"7 变 和 后 管 共 阳 差 动 放 大 器 os 251 
.18 单 管 甲 类 功率 放大 器 CE 251 
.19 単 端 A 类 功放 基本 连接 方式 re 251 
.20 推 者 放 大 申 路 re 252 
.21 小 电流 栅 负 压 电 源 电 路 252 
‚22 大 电流 [ИД 压 电 源 电路 es 252 
.23 高 压 倍 压 整流 电路 (电子 管 功放 应 用 整流 BEK) ee 253 
‚24 二 极 管 桥 式 整流 电路 ( 电子 管 功放 应 书 整 流 电路 ) os 253 
.25 二 极 管 全 波 整 流 电 路 ( 电子 管 功放 应 j 整 流 电路 ) CPPPPPPP ど PPP どど すす どす すす すす すす すす すす すす すす すす 253 
.26 灯丝 正 电 位 基本 连接 方式 oe 253 
.27 五 极 管 接 成 三 极 管 的 连接 方式 ee 254 
.28 电子 管 功放 电路 的 组 成 os 254 
电子 管 应 用 电路 es 254 
1 前 级 电源 电路 (6P14、6N2 的 应 用 ) で 254 
2 并 联 高 压 整 流 电路 (674 的 应 用 ) re 254 
3 高压 整 流 电 路 (5AR4 或 者 6Z5P 的 应 用 ) pp 254 
4 高 压 整 流 电路 (SU4 或 者 675Р 的 应 用 ) es 254 
5 桥 式 高 压 整流 电路 (504С 的 应 用 ) es 255 
6 桥 式 高 压 整流 电路 (504 的 应 用 ) re 256 
7 ет, ЖЕ Py Tk ЖЕЙИН КЕ (5АВ4 或 者 675 的 应 用 ) es 256 
8 ” 特 高 压 半 波 整流 电路 (872 或 者 872A 的 应 用 ) = ーー ドド ドド 256 
9 大 电流 (150 ~200mA) 稳 压 电路 (6P3P 的 应 用 ) ee 256 
.10 小 电流 (30 ~50mA) 稳 压 电路 (6N6 的 应 用 ) Не 257 
11 小 电流 (50mA 以下 ) 稳 压 电路 (WY -1、WY -3 的 应 用 ) е 257 
12 电流 负 反 馈 电路 (6AV6 的 应 用 ) es 257 
13 нт I 电路 (6SJ7 的 应 J) CE 257 
14 电压 调整 电路 ( GZ34、 6080. ЕЕ8б 、 85А2 的 应 用 ) os 257 
15 电子 管 并联 调 整 推 挠 电路 (ECC88 、 6DJ8 的 应 用 ) os 257 
16 直流 BA 源 分 频 对 称 电路 (6]5СТ, ЕЕ91 的 应 1) МИАН 258 
17” 直 热 式 整流 灯丝 带 中 心 抽 头 整流 电路 (5U4 或 者 5Z4 的 应 用 ) еее не 258 
18 直 热 式 整 流 管 全 波 整 流 电路 (5ҮЗ 或 者 572 的 应 用 ) PPPPPPFP ど FPP どす すす すす すす すす すす すす すす すす すす すす 259 
19 电子 管 输入 级 电路 (12AX7 的 应 1) МАНИНИН 259 
20 电子 管 输入 级 电路 (6J8P 的 应 用 ) es 259 
21 电子 管 输出 级 电路 (12AX7 的 应 Н) es 260 
22 ”前 级 电路 (12AU7 、12AX7 的 应 用 ) еее 260 
23 前 级 电路 (1B2 、 6N3 的 应 J) es 260 
24 前 级 电路 (6N3 š 6V6GT 的 应 上 1) es 260 
25 前 级 电路 (E88CC、 12AX7 的 应 用 ) es 261 
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前 级 放大 电路 (5842、E88CC、6SN7 的 应 用 ) の 
前 级 放大 电路 (6J5GT、 EC8010 12В4А 的 应 用 ) te 


前 级 放大 电路 (E88CC、7N7 
放大 电路 (12AX7、12AU7、 


的 应 用 ) OO さと と です さて で た す も て て さか て に す で な 
EL34 的 应 用 ) сеа нсана еа зване ананаса саана анаа анаа 


放大 电路 (12BZ7 12АХ7, 5687, 6А57 的 应 用 ) ee 


(Œ 


放大 
放大 电路 (5965. 5687. 2A3 


pnay 


路 ( 5965 、300B 的 应 用 ) AD асе оа ааа ERAN RR оа шод 


的 应 j) TETTETETT ETET ELILE ELEELE IELAI TETELE Уб жэ 


放大 电路 ( 5965 、EL34 的 应 用 ) а асе еа а асе жга аә NR EE NEEDED а.а аа саж tit Ө аа Уа ө аже 


放大 电路 (6922 的 应 用 ) 
放大 电路 (6AU6 、 12B4 的 应 
放大 电路 (6СС7 的 应 用 ) 

放大 电路 (6N1、6P1 5Z3P 


(Œ 


H 


的 应 用 ) TT の 


x 


放大 电路 (6N1P、 FLS09 的 应 | J) RE EREEREER ALEATE Т EA CERAS 


放大 电路 (6U8A 的 应 用 ) 
放大 电路 (EL84 的 应 用 1) 
放大 电路 (EL84 的 应 用 2) 


(Œ 


前 置 放大 电路 (6DJ8 的 应 用 ) TT Еа R а а аа гаса шоф 


无 增益 基于 三 极 管 的 耳机 组 


回转 型 放大 电路 (12AT7、 6L6G 的 应 用 ) oo 
监听 放大 电路 (1620/6J7 、1622/6V6 、 SU4G 的 应 用 ) "енне 
两 级 差分 功率 放大 电路 (6N2 、6V6GT 的 应 用 ) pp 
B 子 管 差分 放 大 申 路 (ECC83 的 应 用 ) ドド 
超 线性 放大 电路 (6SL7、 6SN7 、 616, 5V4G 的 应 用 ) "еее 
耳机 放大 电路 (12AU7 、6922 的 応用 1) еее 
耳机 放大 电路 (12AU7 、6922 的 应 用 2) oo 
耳机 放大 电路 (12AU7 6DJ8 的 应 用 ) ドド ドド oe 
耳机 放大 电路 (5687 的 应 用 ) ドド に 


ч (6BX7 的 应 用 ) КҮТТҮ ГТКК ОК УКТУГ ТТ: 


功放 电路 (EL156 、 6N8 的 应 用 ) УТ ERR A IR NE RE EE CE EE КК ГТ ГКК ТЕГ КЕКС ГГ 


A 类 30W 功放 电路 (6N11 、6N6 、FU -7 的 应 用 ) аа ааа НКЕ i АПКЕ КӨ 
A 类 单 端 功放 电路 (12R - LL3 、 845. 6CA7/EL34 的 应 用 ) pp 
А 类 推 挽 功放 电路 (6L6GC 的 应 用 ) ーー 
单 端 OTL 推 挽 功放 电路 (12AX7、12AU7、 6AS7 -G 的 应 用 ) еее 


单 端 功放 电路 (12AT7 6Р1 


的 应 上 1) kawa раа КОТ ҮЛҮЛ 


单 端 功放 电路 (5Z3P、6N8P、FU -7 的 应 用 ) еее 
单 端 功放 电路 (6N2、6P3P 的 应 用 ) ーー ドド oo 
单 端 功放 电路 (6N2T、FU -50J 的 应 用 ) енне 
单 端 功放 电路 (10 水 12 、300B 的 应 用 ) ННН 
单 端 功放 电路 (6 水 7、300B 的 应 用 1) 
单 端 功放 电路 (6k8、300B 的 应 用 2) ドー 
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100 2-5% 功放 电路 (6N2 、 6P14 的 应 用 ) 
电路 (35CS 、12AX7 35W4 的 应 用 ) 


101 


102 2W 功放 


单 端 甲 类 功放 电路 (6N8P、FU50J 的 应 用 ) 
单 端 甲 类 功放 电路 (6N3 、6P3P/6L6 的 应 用 ) 
甲 类 单 端 功 放电 路 (6SN7GT 、845 的 应 


甲 类 单 端 功 放电 路 (6SN7GT. 300B. 
甲 类 单 端 功 放电 路 (6SN7GT、300B 、 
甲 类 单 管 功 放电 路 (6J1 


ШУ 


‚ 6Р1, 6719, 
E 挽 功放 电路 (6F2、FU -32 的 应 用 ) 


Н) 
845 的 应 用 1) 
845 的 应 用 2) 

6P14 、6P6P 的 应 用 ) 


复合 甲 类 功放 电路 (61 


、6V6 的 应 


双 声 道 功放 电路 (6EM7 
双 声 道 功放 电路 (6N2 6Р1 的 应 用 1 


超 线 性 功放 
阴极 
阴极 
的 应 用 ) 


阴极 输出 功放 电路 (6SN7 、 6V6 的 应 用 ) 
11) 

、6N8P、FU -7、6Z4 、5Z4P 的 应 用 ) 
10 功放 电路 (ECC82 ECL86 的 应 用 ) 
10W 功放 电路 (6SJ7CT、 300B 的 应 用 ) 
电路 (6SN7 、RCAS0 的 应 用 ) 
10W 功放 电路 (E88CC、EL84 GZ34 的 应 用 


1.4W 功放 电路 (6N2 、6N6 的 应 
10W 电子 管 放 大 电路 (6J1, 5\1 


10W 功放 


1) 


100% 功放 电路 (6N3 的 应 用 ) 
12W 功放 电路 (6N4 KT88 的 应 


12W 推 挽 功 放电 路 (6SN7 、 2A3 的 应 用 


13. 5W 单 端 功放 电路 (6SN7 、KT88 、 
14W 単 端 
15W 推 挽 功 放 ! 


电路 (EL84 的 应 用 ) 


16W 甲 类 单 端 功放 电路 (12AU7 、6SN7GT 211 的 应 用 ) 


E 拉 式 混合 模式 输出 电路 (EL34 的 应 用 ) 
E 挽 功放 电路 (5Z3P、5670 、6N1 、6P3P 的 应 用 ) 
挽 功 放电 路 (6DJ8 6SN7H. ЕО -7 的 应 用 ) 
ま 挽 功 放 申 路 (PCC82 、EL34 、6FO7A 
线性 标准 功放 电路 (12AX7 6AU6. 616 的 应 用 ) 
线性 标准 功放 电路 (12AU7 、5881 的 应 用 ) 
电路 (6517, 、6N9P 616 的 应 用 ) 
Br OTL 功放 电路 (5692/6SN7 、 
昌 合 型 功放 电路 (12AU7 、12AX7 、9002 、 6C4 、 6AR6/807/KT66 、SU4 


A 类 功放 电路 (E83F、12BA4 1625 的 应 用 ) 


用 ) +++» вов вз вв ев өөө өөө өө ө ооо өө өэ ө ө эө ө өэ ө өө ө өэ ө э оо оэ о 
、6V6GT 6G - K17 的 应 用 
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的 应 用 ) 


6AS7G 的 应 用 


SAR4 的 应 用 ) 本 


16W 甲 类 混合 功放 电路 (6517, 6SN7 的 应 上 1) РУО 


18W 甲 类 功放 电路 (6N3 、6P1 的 应 


2W 功放 


电路 (6N1 、6N6 的 应 用 ) 


1) see ee жж ооо ооо оао ооо ооа өз зз ааа зз өз зо эз зз зоо 
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23W 甲 类 单 端 功放 电路 (12AX7 、12BH7 、UV211A 的 应 用 ) еее 292 
25W 功放 电路 (ECC83 、ECC82 、EL34 的 应 用 ) oo 294 
25W 功放 电路 (EF86 EL34. 805A, SAR4 的 应 用 ) ee 295 
25W 推 挽 功 放 申 路 (6L6G、6SN7 的 应 用 ) ドド 295 
30W OTL 功放 电路 (6J2. 6SN7. 6KD6 ЁЛУН) "нннеее 295 
30W 单 端 A 类 功放 电路 (65Ј7 СТ, 6V6GT, СМ -70、5AR4 的 应 用 ) pp 295 
30W 单 端 功 放电 路 (6N9P、FU -29 的 应 用 ) で ドド 295 
30W 电子 管 放 大 电路 (5Z3P、6J8P、6N9P、FU -7 的 应 用 ) pp 295 
30W 功放 电路 (6J5 、 2A3 、6SN7 、5U4G 的 应 用 ) ee 298 
35W 功放 电路 (6F2, 6P3P 的 应 用 ) rr 298 
39W 功放 电路 (76. 6F6G 的 应 用 ) oo 299 
3W 功放 电路 (12AT7 、 6550A 的 应 用 ) eoseaeooososs....................................... 299 
4W 单 端 功放 电路 (6SN7 、 SAR4 、 6V6G 的 应 用 ) ee 299 
4W 功放 电路 (12AX7、12AU7 HL94 的 应 用 ) ННН 299 
4W 功放 电路 (6J2. 6N1. 6V6 的 应 上 j) OPC で すす すす すす すす で すす すす で すす すす すす で すす で すす すす すす すす すす で 301 
4.SW 功放 电路 (6N11 、583P、6P9P 的 应 用 ) で ooo 301 
40W OTL 功放 电路 (12AX7 、 12BH7 、6C33C -B 的 应 用 ) OO 301 
40W 功放 电路 (6J5、 13E1 的 应 用 ) ee 302 
SW 功放 电路 (6G2. 6P1 的 应 用 ) cesosoosesseosososososocososososeossosesosoocoososooseoso 302 
SW 功放 电路 (6G22 、 2A3 的 应 1) oo oo oo eo oo oo ooo oo oes 302 
50W 电子 管 放 大 电路 (FU -7 的 应 用 ) КОРР КККК КККК К КҮКҮР КҮКҮ 302 
50W МЕСНА (674, 6N3 6\8, КО-7 的 应 用 ) еее 302 
60W 功放 电路 (6N1、6N2 、6P3P 的 应 用 ) ドド ドド 302 
7W 单 端 功放 电路 (6N9P、 6P3P 的 应 用 ) oro 305 
7W 单 端 功放 电路 (6SN7、616G、5AR4 的 应 用 ) ドド oo 305 
8W 单 端 功 放电 路 (6DJ8 12А07, 6550A, 5AR4 的 应 用 ) mmo 306 
8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、 SAR4 6146 的 应 用 ) ee 306 
8W 単 端 功 放 申 路 (6SN7 、 SAR4. 807 的 应 用 ) oo 308 
8W 单 端 功 放电 路 (6SN7 、 SAR4、KT66 的 应 用 ) неее 309 
8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、 EL34 、 5AR4 的 应 用 ) "нне 310 
80W 功放 电路 (6N11. 6Z4 的 应 НЕ 310 
9W 単 端 A 类 功放 电路 (WE437A、WE300B 的 应 用 ) "еее 310 
9W 功放 电路 (SU4C、 6J5 、6AH4 、300B 的 应 用 ) eee 310 
9W 功放 电路 (6N8S、 SC9S 的 应 用 ) OCPL すす すす すす で すす すす すす すす すす で すす で すす で で で すす です すす すす すす すす すす 310 
功放 电路 (12AU7 、7027A 的 应 用 ) oo 310 
功放 电路 (12AX7 6550 的 应 用 ) et 312 
功放 电路 (12AX7 6СС7 的 应 用 ) "ooo 312 
功放 电路 (12AX7 7868, 5AR4 的 应 用 ) ee 314 
功放 电路 (12AX7 、EL84 的 应 用 ) oo 314 
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功放 日 
功放 日 


电路 (5751, 


有 路 (6AQ8、 


有 路 (6517, 
有 路 (6517, 


有 路 (7199. 


电路 (12AU7 


电路 (12AX7 


电路 (12AX7 


电路 (12AX7 


电路 (6SN7 、 


BEK (310A, 


有 路 (5693, 


电路 (5693, 
电路 (5693, 
有 路 (5693, 


电路 (5693, 


电路 (5Z3P、 
电路 (6AN8、 


电路 (6AU6 、 


电路 (6BA6 、 


电路 (6DJS 、 


有 路 (6DJS 、 


电路 (ECC82 、 
电路 (ECC83 、 
电路 (ECC83 、 
电路 (12AT7 、 
电路 (12AT7 、 
BE% (12AT7 、 
BE% (12AT7 、 
有 路 (12AU7 、 
电路 (12AU7 、 
电路 (12AU7 、 


已 路 (12AX7A、EL34 的 应 J) оине 
已 路 (12BY7A 6550/КТ88 的 应 J) Oe 


6CG7, 6550A 的 应 用 ) ooo 
12AX7 、 7189. 6CA4 的 应 用 ) "енне 
KT77 的 应 用 1 
KT77 的 应 用 2) ee 
EL34 GZ34 的 应 用 ) eee 
ECC83、 EL34 的 应 用 ) eee 
ECC82 、KT77 的 应 用 ドド oo 
EL34 的 应 用 ) oo 
12AU7 、KT66 的 应 用 ) oo 
12V6GT、6BW4 的 应 用 ) oo 
EL34 GZ34 的 应 用 ) еее 
EL34, WE – 300B、 5U4GB 的 应 用 ) ee 
6F6 、811A 的 应 用 ) oo 
6166, 5U4G 的 应 用 ) ドド ooo 
6V6GT 的 应 用 ) ooo 
的 用 
、12AU7 、12BH7 、12AZ7 、KT88 的 应 用 ) еее 
、12AU7、 300B 的 应 用 ) omo 
、6DJ8 、6CA7 、6DW4 的 应 用 ) oe 


电路 (12AX7B、12AU7 、 274B 的 应 用 ) re 
BEE (2A3 的 应 用 


x 


300B 的 应 用 ) эж жж ж ж жб зо 
311B、300B 的 应 用 ) ee 


B 路 (327. 227. 245, 80 的 应 用 ) oo 


45. 845 的 应 用 ) oo 
SAR4 、300B 845 的 应 用 ) ドド ドド 
6L6GC、811A 的 应 用 ) oo 
7581A., 811A, CK1006, VR90 的 应 用 ) pp 
VT62. 845. SAR4 的 应 用 ) “ドド 


В (508, 、EL34 811A, 5AR4 的 应 用 ) ee 


E88CC 的 应 用 ) oe 
6CA7 的 应 用 ) oe 
6BQ5 的 应 用 ) oe 
WE - 300B 的 应 用 ) oe 


已 路 (6BM8 的 应 аа ааа аа. 


12А07, 5881A 的 应 用 ) ee 
50СА10 的 应 Н) eee eee ooo e000 ooo. 
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‚219 


功放 上 


B 路 (6DJ8 6АХ5 的 应 用 ) 


功放 电路 (6EM7 、3T20 、6G - K17、8005 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6F2 6С19, 574 的 应 用 ) om 
功放 电路 (6GH8 、6CD6 的 应 用 ) pp 
功放 电路 (6H2、 6P14 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6J2、6C19 的 应 用 ) oo 
功放 电路 (6J5 、 6AH4 、 300B. 5U4G 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6J5、6BL7、211 的 应 用 ) で 
功放 电路 (6J5GT、6V6GT 的 应 用 ) eee 
功放 电路 (6J8P、6P3P、5Z3P 的 应 用 ) errr 
功放 电路 (6J8P、FU - 50 、5Z4P 的 应 用 ) oe 
功放 电路 (6N1、 6P3P、 5Z4P 的 应 用 ) "еннен 
功放 电路 (6N1, 6P3P 的 应 用 ) で 
功放 电路 (6N11 、 6N8P、EL34 的 应 用 ) で "ooo 
功放 电路 (6N2 、6N6 的 应 用 2) で oo 
功放 电路 (6N2、6P13P 的 应 用 ) oe 
功放 电路 (6N2 、6P1 的 应 用 2) ee 
功放 电路 (6N6、 6N11 、 674 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6N7、 2A3、5AR4 的 应 用 ) ooo 
功放 电路 (GN9P、 6N8P、CL6 的 应 用 ) rr 
功放 电路 (6SL7、2A3 、5U4G 的 应 用 ) oo 
功放 电路 (6SL7、300B、5R4 的 应 用 ) omo 
功放 电路 (6517. 300B、 SU4G 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6517, 6CA7. 5AR4 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6SN7 、 2A3、 5AR4 的 应 用 ) Tee 
功放 电路 (6SN7 、 300B、 5U4G 的 应 用 ) の oo 
功放 电路 (6SN7 、 300B、 504 的 应 用 ) oe 
功放 电路 (6SN7 、 5687. 300B 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6SN7 、 6V6GT、 5ҮЗ 的 应 用 ) oo 
功放 电路 (6SN7CT、801A 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6SN7CT、KT66 、 SV4G 的 应 用 ) eee 
功放 电路 (6SO7CT、6SN7WGTA 616С 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (6SQ7GT. 6V6GT 的 应 用 ) oe 
功放 电路 (717A、 300B、 5U4G 的 应 用 ) で oo 
功放 电路 (ECC82 的 应 用 ) oe 
功放 电路 (717A、VT25、811A 的 应 用 ) ee 
功放 电路 (7199. 7581 的 应 用 ) で eee 
功放 电路 (845/211, 6AG7. 6AS7 的 应 用 ) eee 
功放 电路 (СЗС, AD1. А74 的 应 用 ) pp 
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功放 电路 (C3G、KT88 的 应 用 ) で ドド 352 
功放 电路 (E81CC、6CA7、5AR4 的 应 用 ) ee 353 
功放 电路 (ECC81 、 SE807 的 应 用 ) ee 353 
功放 电路 (ECC83 、 300B 的 应 用 ) ot 354 
功放 电路 (ECC88 的 应 用 ) oo 354 
功放 电路 (ECC91 、EL84 、12SN7CTA 的 应 用 ) ee 355 
功放 电路 (EF86 、6SN7 、 6L6CC、5U4GB 的 应 用 ) "еее 355 
功放 电路 (WE -310A、VV30B、RCA - 83 的 应 用 ) pp 355 
功放 电路 (6N11 、6N1 、 6P13P、WY2P、WP3P 的 应 用 ) "У 356 
功放 电路 (6\11, 6N1、 674 的 应 用 ) で oo 357 
ALTEC -260 功放 电路 (6AU6、 FU13 ЛУ ) еее 357 
AUDIO RESEARCH SP - 10 前 级 放大 电路 (E88CC、 674, 、6N6 的 应 用 ) "е 358 
Breitband 功放 电路 (REN904 、REN164 、RE604 、RGN2004 的 应 用 ) pp 358 
CraftsmenC400 功放 电路 (6J5、6SN7GT、6V6GT、5Y3GT 的 应 用 ) ee 359 
CraftsmenC500 功放 电路 (SU4C、6SN7GTA 、KT66 的 应 用 ) ee 359 
DAVID ВОСЕМ КОЗО 功放 电路 (6AN8 、 6AVSGA 、5U4GB 6CG7 的 应 用 ) veneen 360 
DEVRY 功放 电路 (6S7 、6SL7 、6L6 的 应 用 ) で eee 360 
DynAco 功放 电路 (6F2. 6P3P 的 应 用 ) ee 360 
Dynoco MK - Ш 40W 功放 电路 ( С734, 6AN8 KT88 的 应 用 ) pp 361 
Dynoco MK - IV 功放 电路 (EL34 、SU4CB 的 应 用 ) гане ee RR 361 
K -6 功放 电路 (6F2、6P3PJ 的 应 用 ) oo 362 
LANGEVIN 108A 功放 电路 (68J7WGT、6L6G、5U4G 的 应 用 ) "ине 362 
MARANTZ -8 马兰 士 功放 电路 (6SH6. 6CG7. 6CA7 的 应 用 ) "ненне 363 
MATISSE REFERENCE 前 级 放大 电路 (2AX7 的 应 用 ) vp ee ЧА 363 
MCINTOSH -275 功放 电路 (12AX7 、12AU7 、12BH7 、KT94 的 应 用 ) pp 363 
QUAD TI 功放 电路 (EF86 、KT66 的 应 用 1) "нннеее 364 
QUAD - 下 功 放电 路 (FEF86、KT66 的 应 用 2) ーー ドド ドド oo 364 
SEPP OTL 功放 电路 (12AT7 26LW6 的 应 用 ) ee 364 
SPARK 734A 功放 电路 (6922, 、 12AU7 、EL34 的 应 用 ) нне 365 
SPARK -530N 功放 电路 (12AU7 、12AX7 、12BH7A KT88 的 应 用 ) ee 366 
STAR DUST845 功放 电路 (6J5 、 6SN7GTB 845 的 应 用 ) VR Rt 366 
Stromberg AP – 55 功放 电路 (6SN7GT、6L6WGB、5Y3WGTA 的 应 用 ) ee 367 
Telefunken 17 功放 电路 (ECC83 EL84 的 应 用 ) で 367 
Thordarson T -32W10 功放 电路 (6SL7CT、 6V6GT, 5ҮЗСТ 的 应 用 ) pp 368 
ULTRO LINEAR П 超 线性 功放 电路 (12AX7、12AU7、6CA7、5AR4 的 应 用 ) で で "の 368 
WE -141A 前 级 放大 电路 (6J7. 6SN7 的 应 用 ) eee 369 
WE -41 前 级 放大 电路 (WE -264C 的 应 用 ) で" 369 
WE -42 功放 电路 (WE -205D 的 应 用 ) こぐ で で 370 
ZELL 功放 电路 (6N10 、6N2 300B 的 应 en 370 
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松 任 谷 氏 前 级 放大 电路 (12AX7 的 应 用 ) eee 371 
和 | 茂 氏 前 角 放 大 电路 (ECC83 、 ECC82 的 应 用 ) ee es 371 
红 灯 711 电子 管 收音 电路 (6N2 、 6P1 的 应 Н) es 372 
极 典 VAA -70MK 开 功放 电路 (6F2/6U8 、EL34/6CA7 的 应 用 ) ee 372 
金牛 VAA 70 DEEE (12AU7, чъг 372 
YER LS -845 -3 功放 电路 (6J4P. 300В, 845 的 応用 ) нннеее 373 
麦 金 托 什 放 大 电路 (12AX7 、 6J5 、 6L6G 的 应 用 ) os 373 
三 荣 无 线 SRP -200 前 级 放大 电路 (E83CC、E81CC、12BH7A 的 应 用 ) ee 374 


威廉 逊 功 放 


电路 (6J5 、6J6 、6SN7 、KT66 5V4G 的 应 用 


第 1 革 电子 管 概述 


【 问 1】 真空 中 为 什么 可 以 形成 电流 ? 

【 答 】 电子 管 就 是 一 个 抽 成 真空 的 特殊 玻璃 管 。 因 此 ， 了 解 电子 管 的 作用 与 原理 ， 首 
先 就 需要 了 解 真空 中 能 够 形成 电流 的 机 理 。 

图 1-1 中 是 验证 没有 抽 成 真空 的 玻璃 管 中 不 会 产生 电流 的 试验 电路 。 该 电路 采用 一 密 
封 空气 的 玻璃 管 ， 管 中 一 端 设 置 了 灯丝 ， 另 外 一 端 设 置 了 电极 。 首 先 将 电路 接 好 ， 然 后 
将 开关 S2 闭合 ， 则 电源 E, 对 灯丝 供电 ， 灯 丝 把 电能 转换 成 热能 ， 并 且 使 其 自身 发 热 以 
及 使 其 自由 电子 的 热 运动 加 快 ， 有 的 会 脱离 灯丝 表面 。 但 因 玻璃 管 中 没 有 抽 成 真空 ， 其 
脱离 的 自由 电子 则 与 空气 分 子 发 生 碰撞 而 弥漫 在 空中 ,没有 形成 一 定 的 方向 运动 。 因 此 ， 
当 开 关 SI 闭合 ， 则 电流 表 没 有 电流 显示 ， 也 就 是 说 没有 抽 成 真空 的 玻璃 管 中 不 会 产生 
电流 。 

图 1-2 中 是 验证 抽 成 真空 的 玻璃 管 中 产 生 电 流 的 试验 电路 。 首 先 将 电路 接 好 ， 然 后 将 开 
KAA, MEI E, 对 灯丝 供电 ， 灯 丝 把 电能 转换 成 热能 ， 并 且 使 其 自身 与 板 极 间 建立 起 
电场 ， 然 后 这 些 电 子 在 这 一 电场 力 的 作用 下 ， 脱 离 灯 丝 表面 而 飞 向 正极 板 ， 从 而 形成 了 真空 
电流 。 因 此 ， 当 开关 S1 闭合 ， 则 电流 表 有 电流 显示 ， 也 就 是 说 抽 成 真空 的 玻璃 管 中 会 产生 


电流 。 电 子 管 的 基本 工作 原理 就 是 如 此 。 
在 空气 中 四 
空气 能 形 成 电流 
S2 ЕЯ の 
ーー ちっ о°р о о ° ° ° o 12 
灯丝 ө 板 极 
@ 
| | 
| 
ғу $1 
图 1-1 没有 抽 成 真空 的 玻璃 管 试验 电路 图 1-2 抽 成 真空 的 玻璃 管 中 产生 电流 的 试验 电路 


【 问 2】 什么 是 电子 管 ? 

【 答 】 电子 管 是 一 种 在 玻璃 等 气 密 性 封闭 容器 中 产生 电流 传导 ， 利 用 电场 对 真空 中 的 
电子 流 的 作用 以 获得 信号 放大 或 振荡 的 电子 器 件 。 其 管 壳 内 部 具有 多 个 电极 ， 并 且 具 有 装 在 
管内 和 管 外 的 辅助 零件 。 电 子 管 在 电路 中 常用 字母 V、VE、G 来 表示 。 广 义 上 的 电子 管 包 
括 了 显像管 、 显 示 管 ， 即 一 些 CRT 也 属于 电子 管 ; 狭义 上 的 电子 管 指 小 型 的 电子 管 ， 也 就 
是 高 保 真 音响 需 材 中 应 用 的 电子 管 。 

狭义 概念 上 的 一 些 电子 管 实 物 外 形 见 表 1-1。 


表 1-1 狭义 概念 上 的 一 些 电子 管 实物 外 形 


名 称 实物 外 形 名 称 实物 外 形 
12AT7WC KT77 
E83CC KT88 
ECC82 N709 
ECC83 > PX 300B 
KT66 


【 问 3】 电子 管 的 作用 与 目前 应 用 状况 是 怎样 的 ? 

【 答 】 以 前 ， 电 子 管 也 应 用 于 电视 机 等 电器 的 诸多 电路 中 。 现 在 ， 电 视 机 等 电器 的 电 
路 中 广泛 采用 晶体 管 、 集 成 电路 等 器 件 代 奉 了 电子 管 。 但 是 ， 因 电子 管 负载 能 力 强 、 线 性 性 
能 优 于 品 体 管 、 在 高 频 大 功率 领域 的 工作 特性 比 晶体 管 要 好 。 因 此 ， 一些 大 功率 无 线 电 发 射 
设备 、 高 保 真 音响 器 材 、 治 疗 仪 、 对 撞 机 等 设备 电路 中 继续 采用 电子 管 。 

目前 ，CRT 电视 机 、CRT 电脑 显示 器 、 示 波 器 显示 器 件 还 是 采用 电子 管 ， 电 路 中 的 其 
他 元 器 件 则 基本 不 采用 电子 管 了 。 

【 问 4】 电子 管 的 内 部 为 什么 是 高 真空 状态 

【 答 】 电子 管 的 内 部 应 为 高 真空 и. ән А О и 
这 样 ， 灯 丝 产 生 的 电子 在 管内 与 气体 的 分 子 碰撞 很 少 ， 从 而 有 利于 形式 电流 。 如 果 电 子 管 的 
真空 度 不 高 ， RR pir 在 途中 会 与 许多 分 子 相 碰撞 引起 气 体 
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分 子 电离 ， 产 生气 体 离子 ， 从 而 引起 电子 管 的 特性 发 生变 化 ， 导 致 极 间 跳 火 等 现象 。 因 此 ， 
电子 管 漏 气 ， 则 说 明 电子 管 已 经 损坏 了 。 
【 向 5】 电子 管 的 种 类 有 哪些 ? 
【 答 】 电子 管 的 种 类 见 表 1-2。 
表 1-2 电子 管 的 种 类 
依据 种 Ж 


分 为 三 极 管 、 四 极 管 、 五 极 管 、 六 极 管 、 七 极 管 、 八 极 管 、 九 极 管 、 复 合 管 等 。 三 极 以 上 的 电子 
管 又 称 为 多 极 管 、 多 栅 管 


电极 数 


冷却 方式 水 冷 式 电子 管 、 风 冷 式 电子 管 、 自 然 冷 却 式 电子 管 等 


单 二 极 管 、 二 极 管 、 双 二 极 三 极 管 、 双 二 极 管 、 单 三 极 管 、 功 率 五 极 管 、 束 射 四 极 管 、 束 射 五 极 
管 、 二 极 -五 极 复合 管 、 三 极 - 五 极 复合 管 、 三 极 -六 极 复合 管 、 三 极 - 七 极 复合 管 等 


内 部 结构 


屏蔽 方式 锐 截止 屏蔽 电子 管 、 遥 截止 屏蔽 电子 管 等 


瓶 形 玻璃 管 (ST 管 )、“ 橡 实 ” 管 、 简 形 玻璃 管 (GT 管 ) 、 大 型 玻璃 管 (GRE), ERER, 
小 型 管 〈 即 花生 管 或 指 形 管 、MT 管 )、 塔 形 管 (灯塔 管 )、 超 小 型 管 (铅笔 形 管 ) 等 多 种 


外 形 


阴极 的 加 热 方 式 | ” 直 热 式 阴极 电子 管 、 劳 热 式 阴 极 电子 管 等 


用 途 电压 放大 管 、 功 率 放 大 管 、 混 频 或 变频 管 、 整 流 管 、 振 荡 管 、 检 波 管 、 调 谐 指示 管 、 稳 压 管 等 


直 热 式 阴极 电子 管 图 例如 下 : 


【 问 6】 一 些 电 子 管 的 细 分 类 是 怎样 的 ? 
【 答 】 一 些 电 子 管 的 细 分 类 见 表 1-3。 
表 1-3 一些 电子 管 的 细 分 类 


名 称 细 分 类 
空间 电荷 控制 管 | ” 收 信 放 大 管 、 发 射 管 、 调 制 管 、 阻 尼 管 、 稳 流 管 、 整 流 管 、 稳 压 管 


光电 图 像 器 件 〈 摄 像 管 、 变 像 管 、 像 增强 管 、 非 直观 式 存 储 管 、 荧 光 增强 管 ) 、 阴 极 射 线 管 〈 示 


B 子 東 ü к 
”| 波 管 、 指 示 管 、 显 示 管 、 直 观 式 存储 管 、 显 像 管 ) 

ГОТ 磁 控 管 、 充 气 微波 开关 管 、 行 波 管 、 返 波 管 、 噪 声 管 、 正 交 场 放大 管 、 速 调 管 

光敏 器 件 光电 管 、 光 电 倍增 管 、 电 子 倍增 器 


充气 管 〈 离 子 管 )| ” 辉 光 放电 管 、 弧 光 放 电 管 、 脉 冲 放 电 管 、 高 频 放电 管 、 非 自持 放电 管 、 计 数 管 


诊断 用 X 射线 管 、 治 疗 用 X 射线 管 、 材 料 探伤 用 X 射线 管 、 结 构 分 析 用 X 射线 管 、 荧 光 光 谱 分 
MUH X 射线 管 、 计 算 机 体 层 摄影 用 X 射线 管 、 真 空 规 管 、 传 真 管 、 加 速 管 、 荧 光 显 示 管 、 高 压 调 整 


管 等 


\ 
д; 
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【 问 7】 电子 管内 部 结构 的 特点 与 功能 是 怎样 的 ? 
【 答 】 电子 管内 部 结构 的 特点 与 功能 见 表 1-4。 
表 1-4 电子 管内 部 结构 的 特点 与 功能 
名 称 功 能 特 x 


Ж 直 热 式 三 极 管 的 阴极 是 借 电流 加 热 来 发 射电 子 
阴极 阴极 是 电子 管 中 电 子 的 源泉 的 ， 一 般 装 在 电子 管 的 中 心 
阳极 也 叫板 极 或 屏 极 
阳极 阳极 工作 时 接 正 电压 ， 接 收 从 阴极 发 射 直 热 式 三 极 管 的 阳极 也 就 是 板 极 。 位 置 在 各 电 
出 来 的 电子 极 的 最 外 层 ， 一 般 用 金属 板 做 成 ,形状 有 和 矩形 、 
岡 筒 形 等 
栅 极 一 般 位 于 阴极 与 板 极 间 ， 其 结构 有 的 是 在 
WHR 栅 极 起 控制 到 达 阳 极 的 电子 数量 的 作用 “| 两 根 较 粗 的 金属 支 杆 上 用 细 金 属 丝 绕 成 螺旋 线 ， 
截面 形状 有 矩形、 椭圆 形 等 


支持 管内 的 各 个 电极 以 及 把 各 个 电极 引 


БН 芯 柱 与 管 壳 封 接 在 一 起 ， 构 成 密封 的 容器 
БШ ко 长 柱 与 管 壳 封 接 在 一 起 ， 构 成 密封 的 容器 
云母 片 固定 电极 和 维持 电极 问 的 相对 位 | 。 云母 片 是 电子 管 管内 的 绝缘 体 ， 其 上 冲 有 很 多 
| 置 以 及 有 的 具有 防止 管 芯 振 动 的 功能 小 孔 ， 或 者 云母 片 四 周 具有 突出 的 小 此 
气 剂 用 来 吸收 管内 残余 的 气体 ， 
HAR — a АГУ ТЕ ОТУУ 
EIR ARTT m ARP IAR 


管 底 管 底 上 装 引 脚 ， 实 现 电子 管 的 固定 、 安 管 底 是 管 外 辅助 零件 ， 有 的 小 型 管 没有 管 底 ， 
EJB 
装 、 与 外 电路 相连 芯 柱 的 引出 线 就 是 引 脚 


电子 管内 部 结构 图 例如 下 : 


IGR 


| 


【 问 8】 电子 管 引 脚 序号 怎样 确定 ? 

【 答 】 电子 管 引 脚 序号 的 确定 方法 如 下 : 

1) 具有 定位 键 的 电子 管 : 首先 把 管 底 向 上 ， 然 后 以 定位 键 左 方 的 第 一 个 为 1 脚 , 其 余 
的 依次 按 顺 时 针 方向 确定 即 可 。 

2) 小型 管 : 首先 把 小 型 管 引 脚 向 上 ， 然 后 以 引 脚 间距 最 大 的 左 方 一 个 定 为 1 脚 ， 其 余 
依次 按 顺 时 针 方 向 确定 即 可 。 

【 问 9】 电子 管 参数 符号 与 名 称 对 应 是 怎样 的 ? 


电子 管 参 数 符 号 与 名 称 对 应 见 表 1-5。 
表 1-5 电子管 参 数 符号 与 名 称 对 应 


参数 符号 参数 名 称 参数 符号 参数 名 称 
Cu 过 渡 电 容 Gamax 最 大 第 二 栅 极 电阻 
Сак 阳极 与 阴极 间 电容 Rosa 最 大 栅 极 电阻 
Стао 两 只 三 极 管 阳极 间 电 容 R; 内 阻 
Ск 灯丝 与 阴极 间 电 容 Rk 阴极 电阻 、 阴 极 负载 电阻 
Cw. Ci 输入 电容 RL 负载 阻抗 
Cour» Со 输出 电容 内 阻 
Couri 第 一 只 (三 极 ) 管 输出 电容 G 跨 导 
Сор BR (SW) 管 输出 电容 Cc 变频 跨 导 
EU 灯丝 电压 THD 非 线 性 失真 度 、 非 线性 失真 系数 
С 栅 极 电压 Uka 最 大 灯丝 电压 
Ec, 帘 栅 电压 О 最 小 灯丝 电压 
Ep, U, 阳极 电压 Usa 阳极 供电 电压 
Ла 最 高 工作 频率 最 大 阳极 电压 、 最 大 阳极 交流 电压 
gm 互 导 Ummax、Ur-kmax | ”最 大 灯丝 与 阴极 间 电 压 
l. I, 屏 极 电流 、 阳 极 电 流 、 零 信号 阳极 电流 Uc 栅 极 电压 
lcp 平均 整流 电流 Uç, 第 一 栅 极 电压 
1, 丁 丝 电流 Uç, -cims 第 一 棚 极 间 驱动 信号 电压 
Ic, 第 二 栅 极 电流 Uma 最 大 第 一 栅 极 电压 
loscace 第 二 、 四 、 六 栅 极 电流 Шс 第 一 栅 极 驱动 信号 电压 
aa 最 大 阴极 电流 Uc, 第 二 栅 极 电压 
К 电压 增益 Uc, Gamax 最 大 第 二 、 四 栅 极 电压 
K, 非 线性 失真 系数 ШУ 第 二 、 六 栅 极 电压 
Am 最 大 阳极 耗 散 功率 UGCymax 最 大 第 二 栅 极 电压 
Gpe 最 大 第 一 栅 极 耗 散 功率 Uc, 第 三 棚 极 电压 
PC, Gamax 最 大 第 二 、 四 栅 极 耗 散 功率 UGsmax 最 大 第 三 栅 极 电压 
Games 最 大 第 二 栅 极 耗 散 功率 Us; 第 五 棚 极 电压 
Розна 最大 第 三 棚 概 耗 散 功 率 UG .Gms 两 管 顶 极 间 驱 动 信号 电压 
Po 管 功 耗 、 输 出 功率 U orms RIRS E 
Psc 输入 驱动 功率 U, 荧光 屏 电 压 
r 灯丝 与 管 基 间 绝缘 电阻 U, 改动 噪声 电压 
К, 阳极 负载 电阻 Z, 阳极 负载 阻抗 
Re, 第 一 栅 极 负载 电阻 Ж\А-А 阳极 间 负 载 阻抗 
Ro, 第 二 栅 极 负载 电阻 ш 放大 因数 
Кос 第 二 、 六 栅 极 负载 电阻 


【 向 10】 电子 管 的 几 个 常见 值 怎 样 估算 ? 
【 答 】 电子 管 的 几 个 常见 值 的 估算 方法 见 表 1-6。 
表 1-6 电子 管 的 几 个 常见 值 的 估算 方法 


名 Ж 佑 算 说 明 
示 在 维持 阳极 电流 不 变 的 情况 下 ， 阳 极 电压 
ШОС = Uk (阳极 电压 ) /0。。 (HREJE) = i 
We (2 与 李 极 电压 的 比值 
表示 在 维持 阳极 电压 不 变 的 情况 下 ， 栅 极 电压 
跨 导 G G=1, (HREH) ZUek WREE) 如 果 有 一 个 单位 的 电压 变化 时 将 引起 阳极 电流 有 
多 少 个 单位 的 变化 
表示 在 维持 栅 极 电压 不 变 的 情况 下 ， 阳 极 电流 
内 阻 R; R =U (阳极 电压 ) /7。( 阳极 电流 ) 如 果 有 一 个 单位 的 电流 变化 时 将 引起 阳极 电压 有 
多 少 个 单位 的 变化 


【 问 11】 什么 是 变型 管 ? 

【 答 】 变型 管 就 是 主要 电 参 数 、 结 构 尺 寸 均 与 主 型 号 电子 管 一 致 ， 仅 个 别 性 能 指标 有 
特殊 要 求 ， 并 且 一 般 情况 下 不 影响 与 该 主 型 号 电子 管 的 互 换 使 用 的 电子 管 ， 称 为 该 主 型 号 电 
子 管 的 变型 管 。 

另外 虽然 是 由 主 型 号 电子 管 派生 而 来 的 ， 但 主要 电 参 数 或 主要 结构 尺寸 已 改变 ， 使 之 不 
能 与 该 主 型 号 电子 管 互 换 使 用 的 电子 管 ， 则 不 能 够 称 作 主 型 号 电子 管 的 变型 管 。 

【 问 12】 什么 是 直 热 式 电子 管 ? 

【 答 】 直 热 式 电子 管 就 是 直接 由 灯丝 产生 热电 子 的 电子 管 。 直 热 式 电 子 管 的 阴极 就 是 
灯丝 ， 阳 极 套 在 灯丝 外 面 。 

【 问 13] 什么 是 旁 热 式 电子 管 ? 

【 答 】 旁 热 式 电子 管 的 阴极 与 灯丝 是 分 开 的 ， 一 般 灯 丝 在 阴极 的 近 旁 〈 即 阴极 套 在 灯 
丝 外 面 ) ， 灯 丝 发 热 ， 同 时 阴极 受热 ， 并 且 由 阴极 产生 热电 子 。 阳 极 套 在 阴极 外 面 。 

旁 热 式 电子 管 中 ， 灯 丝 热 电子 是 无 效 热电 子 ， 阴 极 的 热电 子 是 有 效 热电 子 ， 才 可 能 形成 
真空 电流 。 

【 向 14】 电子 三 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 

[E] 电子 二 极 管 是 在 抽 成 真空 的 玻璃 泡 内 部 设置 了 阳极 与 阴极 两 个 金属 电极 构成 的 
最 简单 的 电子 管 。 由 于 制造 工艺 ， 杂 质 附 着 以 及 材料 本 身 等 原因 ， 管 内 会 残留 微量 余 气 ， 成 
品 管 都 在 管内 涂 歼 了 一 层 吸 气 剂 。 

阴极 主要 是 在 高 温 时 发 射电 子 ， 阳 极 主要 是 接收 阴极 发 射 来 的 电子 。 阴 极 可 以 分 为 直 热 
式 的 阴极 、 旁 热 式 的 阴极 。 电 子 二 极 管 结构 如 图 1-3 所 示 。 

【 问 15】 电子 二 极 管 的 特点 与 性 能 是 怎样 的 ? 

【 答 】 电子 二 极 管 具 有 单 向 导电 性 ， 其 正 向 导 通 是 阳极 接 正 ， 阴 极 加 热 ， 外 电路 才能 
够 产生 电流 。 反 问 截 止 是 阳极 接 负 ， 阴 极 加 热 ， 外 电路 没有 电流 产生 。 

阳极 与 阴极 间距 愈 小 ， 阳 极 电 压 所 产生 的 加 速 场 就 愈 强 ， 阳 极 电流 也 就 愈 大 。 电 极 的 面 
积 增 大 ， 导 通 的 电流 也 将 增加 。 可 见 不 同 结构 的 电子 二 极 管 具有 不 同 的 特性 。 

【 向 16】 电子 三 极 管 的 结构 是 怎样 的 ? 


阴极 就 是 灯丝 


阴极 


1 1 
1 | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| I 
| | 
1 1 
1 1 
| | 


一 灯丝 


үүт 
直 热 式 的 阴极 FAAA PHIR 
图 1-3 ”电子 二 极 管 结构 
【 答 】 电子 三 极 管 是 由 电子 二 极 管 发 展 而 来 的 。 因 此 ， 电 子 三 极 管 除 具 有 电子 二 极 管 
的 阴极 、 阳 极 外 ， 还 多 了 一 个 栅 极 。 栅 极 处 于 阴极 与 阳极 之 间 。 电 子 三 极 管 的 结构 如 图 1-4、 
图 1-5 和 图 1-6 所 示 。 


【 向 17】 电子 三 极 管 的 特点 与 性 能 是 怎 
样 的 ? 

【 答 】 电子 三 极 管 阳极 电流 的 大 小 受 阳 
极 电压 在 阴极 表面 上 产生 的 加 速 场 的 强 弱 的 
影响 ， 其 中 与 阳极 电压 、 栅 极 电 压 大 小 有 关 。 

其 中 ， 栅 极 与 阴极 之 间 的 电压 有 微小 的 
变化 ， 就 会 引起 阴极 电流 有 较 大 的 变化 。 
此 , 电子 三 极 管 与 晶体 管 一 样 具 有 放大 
作用 。 

【 问 18】 电子 三 极 管 的 种 类 与 特点 是 怎 
样 的 ? 

【 答 】 电子 三 极 管 的 种 类 与 特点 见 表 1-7。 图 1-6， 低 噪声 双 三 极 小 型 九 引 管 结构 


黑色 吸 气 剂 


表 1-7 电子 三 极 管 的 种 类 与 特点 

名 称 特 点 

主要 用 在 低频 放大 器 中 ， 作 为 前 级 电压 放大 ， 并 且 常 采用 双 三 极 管 或 复合 管 。 主 要 参数 
特点 如 下 。 

1) 放大 因数 一 般 在 70 ~ 100 

2) 阳极 电流 很 小 ， 只 有 几 mA 

3) 跨 导 比较 低 ， 约 为 1 -2mA/V 

4) 内 阻 约 为 30 -90kO 

一 般 为 放大 器 的 末 级 

1) 截止 栅 极 电压 一 定 要 很 大 

2) 功率 放大 电子 三 极 管 放大 因数 较 低 ， 一 般 为 4~8 
功率 放大 电子 三 极 管 З) 高 跨 导 ， 一般 为 3 ~6mA/V 

4) 低 内 阻 , 一般 为 0.5 ~1kQ 

5) 阳极 电流 大 ， 一 般 为 几 十 mA 

作 功 率 放大 时 ， 电 子 三 极 管 往 往 被 束 射 四 极 管 所 取代 

通用 电子 三 极 管 ， 它 们 一 般 是 双 三 极 管 ， 其 参数 介 于 电压 放 大 管 和 功率 放大 管 之 间 ， 故 
既 可 作为 电压 放大 ， 也 可 作为 功率 放大 


电压 放大 电子 三 极 管 


通用 电子 三 极 管 


【 问 19】 电子 四 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 

[E] 电子 四 极 管 是 在 电子 三 极 管 的 基础 上 发 展 的 ， 即 在 栅 极 与 阳极 间 加 入 第 二 个 栅 
极 。 电 子 四 极 管 的 第 一 个 顶 极 称 为 控制 栅 极 ， 主 要 用 来 控制 离开 阴极 的 电子 流 。 电 子 四 极 管 
的 第 二 个 栅 极 称 为 帘 栅 极 或 屏 栅 极 ， 主 要 用 来 减 小 控制 栅 极 和 阳极 之 间 的 跨 路 电容 ， 同 时 还 
能 够 使 电子 管 的 放大 因数 提高 。 男 外 ， 电 子 四 极 管 中 有 的 具有 了 吸 气 环 ， 如 图 1-7 所 示 。 

电子 四 极 管 为 了 使 管内 有 一 定 大 小 的 电流 流 过 ， 帘 栅 极 必须 接 正 电压 。 

【 问 20] 束 射 电子 四 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 

【 答 】 四 极 管 有 束 射 四 极 管 、 直 热 四 极 管 、 多 子 四 极 管 等 种 类 。 束 射电 子 四 极 管 是 一 
种 结构 特殊 的 电子 四 极 管 ， 它 是 利用 帘 栅 极 与 阳极 间 的 空间 电荷 克服 二 次 电子 转移 来 消除 负 
阻 效应 的 。 

束 射 电子 四 极 管 的 阴极 一 般 做 成 矩形 ， 控 制 栅 极 与 帘 栅 极 在 单位 长 度 上 的 圈 数 相等 ， 控 
制 栅 极 与 帘 栅 极 互 相对 齐 ， 帘 栅 极 与 阳极 间 的 两 侧 装置 了 一 对 聚 束 板 ， 聚 束 板 与 阴极 相连 ， 
宿 栅 极 与 阳极 间 的 距离 相当 宽阔 。 

束 射 电子 四 极 管 主要 用 作 功 率 放 大 。 例 如 ， 束 射电 子 功率 四 极 管 KT66， 是 在 音频 放大 
ТЕНЕ Al ABI, АВ2 类 放大 。 

束 射 电子 四 极 管 外 形 与 电极 分 布 图 如 图 1- 8 所 示 。 


小 极 板 


WEI 


图 1-7 吸 气 环 图 1-8 束 射 电子 四 极 管 外 形 与 电极 分 布 图 


【 问 21】 电子 五 极 管 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 

[E] 电子 五 极 管 是 在 电子 四 极 管 的 基础 上 研发 出 来 的 ， 即 在 电子 四 极 管 的 帘 栅 极 和 
阳极 之 间 加 入 第 三 个 顶 极 。 第 三 栅 极 叫 作 抑制 栅 极 ， 主 要 作用 是 阻止 帘 栅 极 和 阳极 间 发 射出 
来 的 、 初 速 不 大 的 二 次 电子 分 别 折 回 ， 即 消除 二 次 电子 的 转移 。 另 外 ， 改 变 第 三 栅 极 的 电压 
也 可 以 控制 阳极 电流 〈 第 三 栅 极 电压 越 负 ， 阳 流 就 越 小 ) 。 

抑制 顶 极 一 般 与 阴极 相连 ， 其 电位 比 阳 极 、 帘 顶 极 低 。 

有 的 电子 五 极 管 其 抑制 栅 极 在 管内 与 阴极 相连 了 ， 没 有 单独 的 引 脚 引 出 抑制 顶 极 到 管 
外 。 有 的 电子 五 极 管 把 抑制 顶 极 单独 地 引出 管 外 。 

[122] 常见 电子 管 符号 是 怎样 的 ? 

【 答 】 常见 电子 管 符 号 见 表 1-8。 

表 1-8 ”常见 电子 管 符 号 


名 称 符号 名 称 符 号 
[ШИ 阳极 
直 热 式 阴极 旁 热 式 阴 极 ЫШ 
电子 二 极 管 电子 二 极 管 
灯丝 j 


ЧИЙНЕ 
电子 四 极 管 帘 机 极 «оа 
三 极 管 
( 
阴极 
间 热 式 阴极 
五 极 管 
充气 三 极 管 
L> 
灯丝 
灯丝 OOR галт ИНЕ 
KETO х, 
双 五 极 管 | 第 二 单元 五 极 管 阳极 ИЕ 六 极 管 
ETS 第 一 单元 五 极 管 耻 极 人 一 个 
À On Бонай 
Ш а ат ННЯ 


пў 


Поло А ТЕ 


双 二 极 - 第 一 单元 二 极 管 阳 极 


三 极 管 


二 极 管 阳极 


МНХ 


70 


【 问 23】 阴极 射线 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ? 
【 答 】 显示 管 、 显 像 管 、 投 影 管 、 监 视 管 、 扁 平 管 、 寻 像 管 的 一 些 型 号 组 成 方法 见 
表 1-9。 


表 1-9 显示 管 、 显 像 管 、 投 影 管 、 监 视 管 、 扁 平 管 、 寻 像 管 的 一 些 型 号 组 成 方法 
型 号 组 成 部 分 
第 一 部 分 第 二 部 分 
类 别 = m а. 
由 一 个 大 写字 母 和 两 位 由 四 个 英文 大 写字 母 第 三 部 分 “| 第 四部 分 | 第 五 部 分 
阿拉 伯 数 字 组 成 组 成 (0、! 除 外 ) 
电视 机 用 以 em 为 单位 ，| с | FP 一 平面 直角 | ”用 两 个 字 | ”由 两 位 阿 | 由 1-3| 当 产品 
显像管 | | 用 两 位 阿拉 伯 数 N 一 自然 平面 | 母 表示 机 械 | 拉 伯 数字 表 | 个 字符 组 | 带 偏转 线 
一 一 一 一 | 字 表示 的 最 小 可 S-- 超 平面 “| 和 电气 特性 | 示 同 一 系列 | 成 ， 表 示 | 圈 及 其 他 
ган 视 (有 效 面 ) 屏 рав 平 面 | (系列 产品 ) | 产品 的 编号 | 荧光 粉 的 | 附件 出 厂 
ДЕ | D | 面 的 对 角 线 (或 (全 平面 ) | 的 代号 代号 | 时 ,就 有 
直径 ) КЖ, 不 C 一 柱 面 第 五 部 
Wi lem 的 以 四 舎 CG 一 球面 分 ， 用 两 
投影 管 | P |= ona кө 
ШААЛ 位 阿拉 伯 
数字 表示 
显示 管 或 
M 
监视 管 
16:9 的 电 
视 机 用 宽 体 | S 
彩色 显像管 
16:9 的 显 
示 管 或 监 | W 
ни? 
寻 像 管 | v 
RPE |B 
М, 需要 时 ， 人 允许 生 产 单位 在 商业 文件 或 其 他 特殊 场合 ， 给 型 号 增加 前 级 或 后 强 ， 但 必须 用 加 括号 将 其 括 起 来 。 


示 波 管 、 指 示 管 、 直 观 式 存储 管 属于 阴极 射线 管 ， 它 们 的 一 些 型 号 组 成 方法 见 表 1-10。 
表 1-10 示 波 管 、 指 示 管 、 直 观 式 存储 管 型 号 组 成 方法 


类 別 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 
т 表示 同形 屏幕 直径 5 
=. a 2. Е 表示 同类 产品 序号 | ”表示 屏幕 上 所 涂 荧 
[БАКИ WARA BË яз АЈ Z К муз 
МЫн 的 数字 光 粉 的 牌号 
直观 式 存储 管 度 /cm SC 


【 问 24】 显像管 玻 壳 的 型 号 命名 方法 是 怎样 的 ? 


[E] 显像管 玻 壳 的 型 号 命名 方法 见 表 1- 11。 
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表 1-11 显像管 玻 壳 的 型 号 命名 方法 


第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 

玻 屏 KP 表示 玻 壳 屏 面 的 最 大 外 表示 玻 壳 屏 面 最 表示 玻 壳 所 用 玻璃 材质 的 
普通 型 ЭЁ KZ SKE 〈 对 角 线 外 径 或 直 | 大 外 形 长 度 相同 ，| 特性 。 例 如 422 表示 玻璃 代 

売ら KB 径 )。 一 般 以 厘米 (em) | 面 其他 尺 寸 不同 , | 号 就 是 DB - 422; 423 表示 

ЕЛ ЄР 为 单位 ， 用 2 位 或 3 位 阿 | 用 2 个 大 写 英 文字 | 玻璃 代号 就 是 DB - 423; 
宽 高 比 拉 伯 数字 表示 ， 不 足 Тет | 母 表示 该 类 产品 的 | 427 表示 玻璃 代号 就 是 
16:9 型 ЭЙЕ GZ 的 小 数 部 分 采用 四 售 五 人 | 序列 号 (1、0、X | DB -427; 428 表示 玻璃 代 

玻 壳 GB 的 办 法 取 整 除外 ) 号 就 是 DB -428 


O 指 玻 屏 与 玻 欠 封 接 在 一 体 的 产品 。 
【 问 25】 电视 用 阴极 射线 管 的 结构 是 怎样 的 ? 
【 答 】 电视 用 阴极 射线 管 的 结构 如 图 1-9 所 示 。 


荧光 粉 层 有 
ZL, 8, EK 


© 1-9 电视 用 阴极 射线 管 的 结构 

【 问 26】 收 信 放大 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ? 

【 答 】 收 信 放 大 管 属于 空间 电荷 控制 电子 管 ， 它 的 种 类 也 比较 多 ， 上 具体 的 一 些 种 类 型 
号 组 成 方法 见 表 1-12。 


表 1-12 收 信 放 大 管 型 号 组 成 方法 
类 ) 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 


三 极 管 ( 检 波 ) 

三 极 管 〈 小 功率 整流 ) 
双 二 极 管 

双 二 极 -~ 三极管 

双 二 极 -五 极 管 
表示 灯丝 
=y E 

三 极 二 五 极 管 и 
ШТ 的 数字 ， 如 
BRIE ТВЦ ВЕЕ 有 小数 则 也 
ЖЕШЕТ ӘН 其 整数 部 分 
双 四 极 管 或 双 五 极 管 

输出 五 极 管 及 输出 束 射 四 极 管 
ЛЕЙТ 
三 极 -六 极 管 ， 三 极 -七 极 管 ， 三 极 - 八 极 管 
调谐 指示 管 


表示 结 村 
形式 的 字母 


FC > wje јо = Z c m s mi sN Gd 
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【 问 27】 发 射 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ? 
[E] 发 射 管 属于 空间 电荷 控制 电子 管 ， 它 的 种 类 也 比较 多 ， 具 体 的 一 些 种 类 型 号 组 
成 方法 见 表 1-13, 


表 1-13 ”发射 管 型 号 组 成 方法 


类 别 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 
K. P, 短波 ( <30MHz) FD 
超短波 (30MHz <f<30MHz) FU 
分 米 波 (300MHz </ ミ 3000MHz) FC 表示 同类 表示 变型 
明和 表示 冷却 | 管 的 字母 (1, 
厘米 波 (/>3000MHz) FL 产品 序号 的 | 、 、，、 
方式 的 字母 | 0、S、F、Z、 
脉冲 FM 数字 C 除 外 ) 
特种 发 射 管 〈( 包 括 磁 聚 束 、 同 轴 、 图 腾 柱 和 分 布 放大 ЕТ 
等 振荡 与 放大 用 发 射 管 ) 
【 向 28】 一 些 空间 电荷 控制 电子 管 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ? 
【 答 】 一 些 空间 电荷 控制 电子 管 型 号 组 成 方法 见 表 1-14。 
表 1-14 一 些 空间 电荷 控制 电子 管 型 号 组 成 方法 
类 xl 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 
调制 管 (连续 ) T 示 变 型 管 的 字母 (1, О, 5, 
ーーー 表示 冷却 方式 的 字母 | ЖЛ U ( 
调制 管 (脉冲) тм ИУ 
阻尼 管 EN 一 表示 变型 管 的 字母 (I、0 除外 ) 
示 同 类 ка 
Ай WL 表示 同类 | 表示 结构 形式 的 字母 = 
一 产品 序号 的 
稳 压 管 WY 数 字 表示 结构 形式 的 字母 一 
高 压 整流 管 Е 以 分 数 形式 表示 : 分 子 为 整流 电 
POR A 流 的 安培 数 (A); 分 母 为 整流 电压 
高 压 脉冲 整流 管 ЕМ 前 千 伏 数 (kV) 
表示 同类 产品 序 
静电 测量 管 DC 一 = 
静电 测量 管 号 的 数字 


【 问 29] 光电 图 像 器 件 型 号 组 成 方法 是 怎样 的 ? 
【 答 】 光电 图 像 嚣 件 属于 电子 管 ， 它 的 种 类 也 比较 多 ， 具体 的 一 些 种 类 型 号 组 成 方法 
见 表 1-15, 
表 1-15 光电 图 像 器 件 型 号 组 成 方法 


类 列 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 

摄像 管 SF = = 

变 像 管 BX 

ТҮҮ" 表示 屏幕 直径 的 尺 = 表示 同类 产品 序号 表示 变型 管 的 字母 
[= 

= 寸 数字 (em) 的 数字 (1. 除外 ) 

诡 光 增强 管 YZ 
非 直观 式 存储 管 SC = = 


【 问 30】 一 些 常见 电子 管 的 评价 是 怎样 的 ? 
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【 答 】 一 些 常 见 电子 管 的 评价 见 表 1-16。 
表 1-16 一 些 常见 电子 管 的 评价 
名 称 说 BJ 
6BG6 6BG6 兼 有 616 与 EL34 的 不 同 特性 ， 声 音 上 具有 EL34 WRI, I, ША 616 Й, ME 
ЕИ SOVTEK 的 6H30 具有 极 强 的 抗 振 性 ， 男 外 具有 高 跨 导 、 大 输出 电流 、 低 输出 阻抗 、 低 静 品 。 特 
点 与 E182CC 相似 。 可 以 用 于 CD 输出 级 
EF80 是 宽频 带电 压 放大 五 极 管 ， 其 应 用 于 电视 机 中 ， 作 为 混 频 、 中 频 放 大 、 视 频 放 大 、 同 步 分 
EF80 离 等 很 多 用 途 。 电 视 机 用 的 电子 管 越 来 越 多 被 用 在 音响 制作 上 ， 但 是 ，EF80 属于 高 跨 导 电子 管 ， 


容易 引起 振荡 。 不 过 ，EF80 可 以 作为 三 极 管 连接 


【 问 31】 电子 管 应 用 有 哪些 注意 事项 ? 
【 答 】 电子 管 应 用 的 一 些 注意 事项 如 下 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


应 避免 利用 管 座 的 空 脚 作 连 接 焊 片 使 用 。 

尽量 使 用 工业 和 信息 化 部 规定 的 电子 管 管 座 。 

插 拔 电子 管 时 ， 其 方向 应 与 管 座 平面 垂直 。 

插入 电子 管 时 ， 应 防止 管 座 插 孔 内 接触 签 片 的 正常 位 置 受到 损坏 。 

电子 管 应 该 在 额定 灯丝 电压 下 安全 使 用 。 

电子 管 各 电极 的 损耗 功率 不 允许 超过 其 极限 值 。 

电子 管 使 用 在 极限 参数 情况 下 ， 虽 然 仍 能 保持 工作 正常 ， 但 寿命 会 缩短 。 

使 用 旁 热 式 电子 管 时 ， 阴 极 与 灯丝 间 的 电位 差 不 能 超过 规定 的 极限 值 。 

正确 选择 第 一 栅 极 电路 电阻 ， 这 个 电阻 应 尽量 地 小 ， 对 高 跨 导 的 电子 管 尤 其 如 此 。 


10) 通常 ， 宜 采用 自给 偏 压 ， 而 不 用 固定 偏 压 电路 。 

11) 尽量 避免 采用 灯丝 串联 电路 。 

【 问 32】 怎样 检测 电子 管 ? 

[E] 电子 管 可 以 采用 观察 法 与 万 用 表 检 测 法 ， 各 方法 的 特点 如 下 : 

1. 观察 法 

管内 一 一 管内 是 否 存在 异物 ， 如 碎片 、 云 母 片 、 白 色 氧 化 物 等 。 如 果 直 接 看 不 到 ， 可 以 
用 手指 轻 弹 电子 管 玻璃 外 壳 、 轻 轻 摇动 电子 管 、 上 下 颠倒 几 下 电子 管 等 方法 ， 把 隐 性 的 、 不 
明显 的 异物 变 得 明显 些 。 不 过 ， 轻 摇 也 好 ， 站 倒 也 好 ， 均 不 能 用 力 过 大 。 


顶部 


正常 的 电子 管 项 部 的 颜色 为 黑色 、 银 色 。 如 果 顶 部 为 浅 黑 色 、 乳 白色 ， 则 说 明 


电子 管 出 现 老 化 、 漏 气 等 故障 。 

裂纹 一 一 电子 管 的 玻璃 外 壳 出 现 裂 约 ， 则 该 电子 管 一 般 需 要 更 换 。 

2. 万 用 表 检 测 法 

检测 是 否 衰 老 、 老 化 一 一 主要 通过 测量 电子 管 阴极 的 发 射 能 力 来 判断 ， 首 先 单独 给 灯丝 
提供 工作 申 庄 ( 即 其 他 各 极 电压 不 加 ) ， 并 且 预 热 大 约 2min， 然 后 用 万 用 表 R x100 档 ， 黑 
表笔 接 栅 极 ， 红 表笔 接 阴 极 ， 一般 正常 的 机 阴极 间 的 电阻 应 小 于 3kQ。 当 偏离 该 阻 值 越 来 越 
大 ， 则 说 明 电 子 管 老化 越 严重 。 

检测 灯丝 电压 一 一 一 般 采 用 万 用 表 R x1 Ч, 测量 电子 管 的 两 个 灯丝 引 脚 的 电阻 值 ， 一 
般 正 常 值 只 有 几 欧 姆 。 如 果 测 得 为 无 穷 大 ， 说 明灯 丝 已 断 开 。 
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【 问 33】 怎样 代 换 电子 管 ? 

【 答 】 电子 管 的 代 换 方 法 如 下 : 与 原来 型 号 一 样 的 型 号 代 换 ， 有 时 也 可 能 需要 微调 设 
备 ， 才 能 够 达到 最 佳 效果 。 与 原来 型 号 不 一 样 的 型 号 代 换 ， 则 可 以 采用 参数 、 电 气 特性 相近 
的 型 号 来 代 换 。 

电子 管 的 代 换 注意 事项 如 下 : 

1) 电子 管 型 号 代 换 绝对 不 能 够 超过 电子 管 的 极限 参数 。 

2) 更 换 电子 管 时 ， 需 要 等 电子 设备 电源 关闭 ， 拔 掉 电 源 捕 头 ， 以 及 等 电子 管 的 玻璃 外 
过 温度 凉 下 来 后 才能 够 接触 、 更 换 ， 以 免 烫伤 。 

3) 操作 时 需要 注意 慢 摇 、 慢 搬 ， 引 脚 对 应 正确 ， 搬 拔 时 的 方向 应 与 管 座 平 面 垂直 。 

4) 一 般 电子 管 引 脚 与 插座 具有 一 定 的 对 应 的 位 置 距离 宽 的 对 应 距离 宽 的 ， 距 离 近 的 
对 应 距离 近 的 。 

5) 如 果 要 更 换 的 电子 管 比较 多 ， 最 好 编 个 号 或 者 一 次 换 一 个 ， 以 免 具 体 更 换 时 搞 错 。 


第 2 章 电子 管 速 查 


2.1 数字 开头 电子 管 


数字 开头 电子 管 速 查 见 表 2-1。 
表 2-1 数字 开头 电子 管 速 查 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 5V(U;) 、 0.25А(1,) 
00A AMER 其 他 参数 : 45SV(/、) 、 0V( 0。 ) 1. 5тА (4), 
0. 66mA/V (G), 20() 、 ЗОКОС(А, ) 
K А 
0A2 INT 180V( の ) 、 145V( 7) 、 2V(U,。。 ) K 
A 
K 
A 
0A3 INT 105V(U,) 、 70V( Uap) 、 ЗУ(О,,) 
K 
K A 
0C2 INT 105V(U,). 70V(U,,). 4.5V( Us) K 
A 
K 
A 
0C3 INT 130V(U,) 、 105V( Up ) 、 3V(U,。, ) 
K 
A 
0D3 INT 180V(U,) 、 145V( Us )、 5.5SV(U,,) 
K 
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( J 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
Ast 
0Y4 AMER 95V(U,,) 、 300V(U,)、 40mA(7。 ) 、 500тА(/,) 
K 
M K 
A2 
300V (U, )、 1000V (0, ) 、30mA (7。 ) 、 
073 АМЕВ Ai K 
200mA (7, ) 
A2 
350V ( U, )、 1000V (0, ) 、75mA (lo). 
074 INT 
200тА( /,) 
A2 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.1A(7) А1 f 
1005 AMER А ñ Ж 
其 他 参数 : 450V( 0。) 、 70mA(7。 ) 
f 
A1 
灯丝 参数 : 1V( UI) 、 1.2A(7) Р 
1007 КАҮ 其他 参 数 . 285V( 7。) 、980V( 0。) 、110mA 
(15). 330mA(7) А 了 
M f 
A 
140V(U,). 97.5V(Uyap) 、 5SV(U,,). 30mA 
100В1 РНЇ i 
(Lmin) > 180mMA (Lmax) 
K 
A2 
Al 
1024 AMER 1000V( 0。) 、 175mA(7。) 、 480mA(7,) ` 
K 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G+G3 G2+G4 
灯丝 参数 : 28V( Ut) 、 0.1A(7) 
10C1 MAZ 其 他 参数 : 175V(/、) 、-2V( Uc ) 250pA/V 
(С) 
灯丝 参数 : 22V(U,) 、 0.1mA(7) 
10F1 MAZ 其 他 参数 : 190V(U,). 10.3шА(/,), 9.25шА/ 
V(G). 0.9МО(Е,) 
灯丝 参数 : 13V(U,) 、 0.1A(7) 
10F18 MAZ j 
其他 参 数 . 12mA(7、) 4. 5mA/V (G) 
灯丝 参数 : 13V( Ui) 、 0.1A(7) 
10F9 MAZ 
其 他 参数 : 7mA(7。) 、 2.3mA/V( G) 
K G 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 1.7A(7) 
1258 AMER — A K 
其 他 参数 : 1000Ү(0,) 、 50mA(7。) 、 20А(/,) 
K f 
f 
G2 Gl 
灯丝 参数 : 12.6V(7,) 、 0.15А(1) А 
L Ë 
12A6 INT 其 他 参数 : 180V(UA) 、180V( 0。。 ) -8.5V | 
f 
(Ua). 、2.7mA/V(6) 、 92k0(R ) Se i 
MTK 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.3mA(7,) 
12AH8 BRI 


其 他 参数 : 300V(U,) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
高 九 脚 平板 灯丝 参数 : 6.3/12.6V( Ui) 、0.3/0. 15A(1) 
型 芯 柱 双 三 极 管 、 其他 参 数 . 250V(U,). 60() 
电压 放大 应 用 、 
12АТ7 I 
预 放 应 用 、 驱 动 
应 用 、 推 挽 放 大 
应 用 
中 上 p 九 脚 平板 | ”灯丝 参数 : 6.3/12.6V( Ut)、0.3/0.15A(1) 
BRU 芯 柱 双 三 极 小 型 其 他 参数 : 230V( の 、) 、 10.5mA(7。) 、-8.SV 
管 、 倒 相 驱 动 推 (Uc), 17(w) 、 2.2mA/V(6) 、 7.7kO(A」 ) 、180V 
挽 放 大 应 用 (Ux) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
其 他 参数 : 330V(U,). -5OV(Uc). OV(Uc ) 、 
双 三 板 小 型 刀 112W(P。) 、 ェ 180V( Ok ) 、 1.6pF ( Cin ) 、 0. 46pF 
脚 管 、 电 压 放大 | (Cour)、 1.7pF(CA。 ) 
12AX7 
应 用 、 倒 相 驱 动 
推 挽 放大 应 用 
K A2 
灯 多 参 数 . 12.6V( ひ ,) 、 0.45A (Ip) 
12BW4 AMER 
其他 参 数 . 325V(U,). 100mA(7。) Ре 
f 
f 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.6A(7) 
12BY7 AMER 


其 他 参数 : 250V( 0。) 、 25mA(7。) 


79 


( 续 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 12.6V(,) 、 0.6A(7) 
其他 参 数 . 200V(C。 ) 、 3W(P。) 、1W(P。 ) 
35 | 
6AU8 j I 
ーー ディ 
12CTS 30 ト 上 6BH8 >=125V] ———/ ор и-0у 
AMER \ 12СТ8 
(PERT) 25h -0.5v 
+ 
< 
1 у 
£ 20| 
9 ー1.SV 
< 15 vy 
1 
10}\ Ç -2.5VI 
ト Ua OV 2V | 4V 3V|-4.5VL-5V 
5 = ご ーー ピー オー ニー -3.5V -6V 
— 1 | /| 4V 
1 100 200 300 400 500 
UAIV 
Al A2 
灯丝 参数 : 12.6V(U,) 、 0.073А(1,) 
其 他 参数 : 100V x2(U,,) 、 2mA x2(7。) f 
K 
28 
12X3C CCCP 
< 
£ 
к: 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
UAIV 
G2+4 Gi+GI 
G3 
Ai Al 
141TH COS 灯丝 参数 : 14V( Ul) 、0. 1A(1) 
f f 
K 


20 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 12.6V(U,) 、 0.15A(7) 
14A5 AMER 其他 参 数 . 250V(U,) 、-13V(Uc」 ) 、 3mAV(G) 、 
PkO(R,; ) 
150С1 EUR 205V(U,) 、 144V (Usan) s 8V( Us) 
灯丝 参数 : 7.5V( Ui)、1.25A(1) 
16 AMER 」 ñ 
其 他 参数 : 700V(U,). 、85mA(7。 ) 
灯丝 参数 : 1.4V(U,) 、 0.05A(7) 
其 他 参数 : 2300V(C。) 、 7000V(U,) 、 1mA(7) 、 
6mA(7 ) 
メシ | 
1654 AMER | 1654 レレ 
L. 
р 
< 2 
Е „к 
< 
A 
= 
20 40 60 80 100 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
122590: 4V(0,) 、 0.3A(7) 
1810 PHI 
其他 参 数 . 2530V(C。) 、 25mA(7。 ) Г m 
G2 G3 
TASH: 6.3V(0.) 、 0. 45A (I) ми GI 
1851 - GT INT | ニン 
其他 参 数 . 1SOV(U,). -2V(UGc ) 、 12. 5mA(7、) 
f ~ 
M K 
灯丝 参数 : 18V(U,) 、 0.165A(7) 
18F24 TES 其他 参 数 . 250V(U,). 15тА(1,), 10.5тА/У 
(G). 0.3MO(Z ) 
灯丝 参数 : 3.3V(U,) 、 0.06A(7) А 
199 АМЕВ 其 他 参数 : 90V(U,). -4.5V(Uc). 2. SmA 
(7 ) 、 0.42mA/V(C) 、6.6() 、15. 5КО(Е,) f 
灯丝 参数 : 1.2V( Ui)、0.06A(1) 
基本 参数 : 90V(U、) 、 0.64mA(7,) 、 OV(Ug」 ) 、 
T H È BH e 
1AIT | 极 管 I — © \7 
Fo AR 
R С И | 极 间 电容 TPF Cw), ТРЕ( Cour), <0. 4pF 4 4 
混 频 应 (2) 
(Сас) 
极限 参数 : 45У( Оос) 
灯丝 参数 : 1.2V(U,) 、 0.03A(7) 
基本 参数 : 60V(。) 、 45V( 0 ) 、 OV (Uca), 
ОУ(Ш), (07 +0.3)тА(/,), (11 +0.5) mA 
(loca). (130 +35) ША (І). 、 テ 0.17mA/V(C.) 、 
S1kO(A。 ) 
吉 执 : F 
1A2 а 极 间 电容 : 5.1pF(CN) 、 6 3pF(Cour) <0. 6рЕ 


极 管 、 变 频 应 用 


(Cac) 

极限 参数 .1.4V( Uo)、0.9V( Ui,)、90V 
(Шм), 7.5V ( Шош, Осы )、 250V 
(Ела) > 250V (Кы), 、3mA ( Ikmin ) + 
(Га) > 0-З%У (Рх) 


9mA 


22 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 1.2V(U,) 、 0.03A(7) 
基本 参数 : 60V(C。) 、 0.7mA(7。) 、 OV(UG ) 、 
HAERE 10.24mA/V(C) 1.5МО(К,) @ (Т) 
lA2H | 极 管 、 变 频 混 频 极 间 电容 : 5. 1pF(CN) 、6.3pF(Cour) 、 ミ 0. 6pF K VI 
应 用 (См) (5) (>) 
极限 参数 : 45V ( Uczcamax) > L. 1mA ( kas). (5 
0-3 (Ры), 1W( Рос.) 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.06A(7) 
СИРЕ 基本 参数 : -3 ~ 15V(Uc ) 、 0.7SmA/V(6) 、 
ТМ 截止 五 极 管 、 高 IMO(A ) 
с 应 用 参数 ; 180У(Ш,), 2.3А(1,), 67.5V 
应 用 : Rs AX 
(Шы), 0.8mA(7。) 
灯丝 参数 : 1.4V( 0,) 、 0.05A(7) 
下 热 式 阴极 五 | 基本 参 数 :. 0.85mA/V(6) 0.3MQ(R;) 
1A5 极 管 、 低 频 功 率 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ) : 90V( LA ) 、4mA 
放大 应 (14). 3.7V ( Uca )、 90У (Uc ) 、0.8mA 
(1). 25kO(Z, ) 、 0.11W(P。) 
灯丝 参数 : 2V(0,) 、 0.06A(7) 
1A6 AMER 其 他 参数 : 135V(7。) 、 1.2mA(7。 ) 2. 5тА G3+GS 
(Тез), 275pA/V(G) 0.4MO(R.) 
AMER. TË 灯丝 参数 : 1.2V(U,) 、 130mA(7) 
1ABS | 管 、 高 中 频 电压 其 他 参数 : 150V(C、) 6.8шА(1,), 0.125МО 
放大 应 (R;) 
ITZ% 1.25V(U,). 0. 04A (I) 
基本 参数 : -4.5V(Ug), 0.75mA/V( G). 
直 热 式 阴极 五 мо, 
1ACS | 极 管 、 低 频 功 率 


放大 应 


应 用 参数 (A 美 単 端 放 大 ). 67.5V(U,)、 
2mA (1,), 45У (Оа). 67.5V (06). 


0.4mA(7。 ) 、 25КО(7,), 0.05W(P。) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 1.25V(U,) 、 0.04A(7) 
直 热 式 阴极 五 基本 参 数 . 0V( Uc ) 、 0.735mA/V(G) 、 0.7MQ 
1AD5 | 极 管 、 高 中 频 电 | (А) 
压 放大 应 用 应 用 参数 : 67.5V(UA) 、1.85A(7、) 67.5V 
(Uca) 、 0. 76mA(7。 ) 
灯丝 参数 : 1.2V(U,) 、 0.03A(7) 
基本 参数 : 60V( /、) (0.9 +0.4) mA(7、) 、 
OV(Uc ). 45V( 0。 ) 、 ミ 0.35mA( 7 ) 0.2 ~ 
热 式 阴 极 二 0.55mA(C) 1МО(Ё;) (%) o 
极 - 五 极 管 、 检 
1B2 极 间 电容 : 1.85pF (Cm ) 、2. 1pF ( Cour ) 、 
波 和 低频 电压 放 | ， аан し / 
大 应 用 .27pF( Cac) (5) 
极限 参数 :1.4V( Ut) 、 0.9V( Us) 90У (2) 
(Олы) 75У (Uczmax )、 250V (К), 250V 
CE max) > 2mA (kmax) > 0. 15W( Panas) 
PA 灯丝 参数 :1.25V( Ur) 、 0.24(7) 
1B3 压 整 流 二 极 管 、 P 
та 应 用 参数 : 14КУ (Шы), 2mA(7。) 
1B48 AMER 800V( 7。) 、 2700V(U,)、 6mA(7。) 50тА(/,) 
有 热 式 阴极 双 灯丝 参数 : 2V( U1) 、 0.06A(7) 
二 极 - 三 极 复 合 基本 参数 : 0.8mA(7、) 、-3V( 0。) 、 0.575mA/ 
1B5 管 、 检 波 应 用 、| УСС). 35КО(К,) 
鉴 频 和 低频 电压 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 135V (Usa), 
放大 应 200kO(R,). 、1MO( Ac ) 15(K) 
灯丝 参数 : 1.4V(0.) 、0.1A(7,) 、0 ~ -15V 
热 式 阴极 各 | (Us ) 0.35mAZV(G.) 0.35МО(К,) 
1B7 截止 七 极 管 、 变 


频 应 用 


应 用 参数 : 90V(U,). L 5A(1.). 9V (Uc), 
l. 6mA(Ic, ) 、 45V(Ucscs) 、 1. 3mA(Tcscs ) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ;1.4V( Ui)、0.1A(1) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 0.15mA (I, )、 
下 热 式 阴极 二 | 0VCUc ) 、0.3mA/V(6) 、 14kO(Ai) 
极 - 三 极 - 五 极 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 6.3mA( 八 )、 
РЕ 复合 管 、 检 波 应 | —6V(Uc ) 1. 15mAZV(G). 0. 25МО(А;) 
用 、 低 频 电压 放 应 用 参数 (三极管 ,低频 电压 放大 ): 
大 和 低频 功率 放 | 90V(U、) 、 250kQ(R、) 、 1MQ(Rc) 、 30(K) 
大 应 用 应 用 参数 (五 极 管 , A 类 单 端 放大 ): 
90V( の 、) 6.3mA (Ia), 6V ( Uca ) 90V 
(Ucs)、 15SkQ(, ) 、 0.2W(Po) 
灯丝 参数 ; 2V(U;) 、 0.2A(7) 
a 2 基本 参数 : OV(UG ) 、 ImA/V(G) 、 1МО(Ё,) 
fe 应 用 参数 : 180V( 、) 、2.5A(7。、 ) 67. 5У 


(Оо) 、 0. 8mA(7。。 ) 


灯丝 参数 : 1.4V( の,) 、 0.1A(7) 

直 热 式 阴极 五 基本 参数 : 1.SmA/V(C) 0. ПМО(А;) 

1C5 极 管 、 低 频 功率 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 90V( の 、) 、 
放大 应 7.5mA(I,)、 SV( Шы), 90V (Uc), 1.6mA 
(12). 8kQ(Z, ) 、 0.24W( Po) 


灯丝 参数 : 1.2V(U;) 、 0.12A(7) 


NN 基本 参 数 . 0 ~ -5.5V(0。) 、1.8mA/YV(C) 
1H3C 三 极 管 、 低 频 功 

立 用 参数 ( AB2 类 功率 让 : 120V(C。) 、 2 
率 放 大 应 用 应 用 参数 ( AB2 类 功率 放大 ) :120YCUA) 、2x 


5V(Ucms)、 SmA(7。) 、6kO( グ の ) 1W(Po) 


灯丝 参数 : 1.2V( 0,) 、 0.03A(7) 

基本 参数 : 60V(U,). (1.35 ょ 0.5)mA(7。) 、 
OV (Uci), 45У (Uo ) (0.35 + 0.15) mA 
表 热 式 阴极 和 | (lo). (0.25 -0.7)mA(C) 1. 5MQ(R;) 
1K2 截止 五 极 管 、 高 极 间 电 容 : 3pF( Cin) 、 4.9pF( Cour) 、 
频 电 压 放 大 应 用 | s0.01pF(C,。) 

极限 参数 : 1.4V( Us)、0.9V( Ui,)、90V 
(Usma) a 75V (Ucnay ) 、 250V (Е) 、250V 
(Ем). 3-5тА(Гк,), 0.3%/( Рх) 


ka 
чр 


厂家 或 特点 或 应 月 


Н 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


1L6 


AMER 


灯丝 参数 : 1.4V( Ul)、50mA(1) 

其他 参 数 : 90V(U)、 90V (Uc), 45Ү (Шз , cs ) 、 
0. 5mA (74), 1.6mA (1). 1.3mA (Losrcs)、 
0.35MO ( R; ) 、200kQ ( Ra, ) 、 
2.35mA (Ik). 7.5pF ( Coar )、12pF ( Сук), 


35һА (lo). 


2.2рЕ( Сек), 2.6рЕ( С), 0. 19pF (Cac ) 


1LA6 


AMER 


灯丝 参数 ; 1. 4V(U;), 50mA(7) 

其 他 参数 : 90V(U、)、90V (Uca), 45У (Ucs cs), 
0.6тА(/,), 、1.2mA (Jo ) 、0.7mA (Tc3 cs ) 、 
35pA (1). 0.6М0 (А, ) 、200kO ( Rc, ). 
2.5mA(lk) 、 7.7pF(Cear)、 SpF (Car)、 2.9рЕ 


(Coir) 、3.3pF(Coor ) 、 0. 15pF( Ссс) 


+f =f 


1LB6 


AMER 


灯丝 参数 . 1.4V(U;), 50шА(/,) 
其 他 参数 : 90V(U,) 、67.5V(Uc cs). 0.4mA 
(24). 2.2шА(С з), 100pA/V(G.)、 2МО(К,) 


1LDS 


EUR 


灯丝 参数 : 1.4V(U;) 、 50mA(7) 
其 他 参数 : 45V( ひ 、) 、 45V( Ue ) 、 0V( Uo ) 、 
0.55mA(I,) 、 0.5SmA/V(6) 、 0.6MQ(R;) 


1LGS 


AMER 


灯丝 参数 : 1.4V( U;) 、50mA(C7r) 
其 他 参数 : 90V(U,). 1.7mA(7。) 、 IMQ(R, ) 


МЕ 


1N6 -6 


AMER 


灯丝 参数 : 1.4V(,) 50тА(1,) 
其 他 参数 : 90V(0、) 、90V( 0。。 ) 、 
(Ua). 、3.1mA (Z4), 0. 8mA/V (G), 0.3MQ 
(Ri) 


-4.5V 
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(Uci), 4.3mA (/,), ImA (Ig), 2.5mA/V 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ; 1.4V( Ut)、50mA(1) 
1SB6 - GT AMER НИШ 2900: 45V( Us) 、45V( Uc )、0V( Uo ) 、 
0.6mA(7。) 、 0.SmA/V(C) 、 0.9МО(Е,) 
灯丝 参数 : 1.2V(.) 、 0.06A(1,) 
至 热 式 阴极 二 基本 参数 : 67.5V(0。) 、 1.6mA(7。) 、 0V(0。 ) 、 
极 管 一 五 极 复合 | 67.3V(0。 ) 、 0.25SmA/V(6) 、 1.5МО(К,) 
1Б1П 
管 、 低 频 电 压 放 极 间 电容 : 7pF(CIN) 、7pF( Cour), 、 ミ 0. 4pF 
大 应 用 (Cac) 
极限 参数 : 0. 3W(Pama) 、 1W(Po4ma) 
直 热 式 阴极 锐 | 灯丝 参数 ，L.2V(U) 、0.03A(7) 
AN 概 管 高 
po | ba "| 基本 参 数 。 70V( ひ 。)、1.1mA(7。) 、 70V(0。 )、 
ж 0.47mA/V(C) 、 74МО(Е,) 
应 用 | i ' 
灯丝 参数 ; 6.3V(U;) 、 0.3mA(7) 
20D3 BRI 
其 他 参数 : 250V(U,) 
灯丝 参数 ; 2V( U1) 、 0.1A(7) 
210PG COS 其 他 参数 : 150V( Us)、0.4mA(1,)、0.5mA 
Cei) 、 450pA/VCG) 、20kOCRci ) 
G2+G4 GTG3 
灯丝 参数 : 21V(U;) 、0.2A(1) Gl Ar 
一 A 
21TH8 TU 其他 参 数 ,。100V( ひ 、) 、0V(Ua ) 、 12mA(7。) 、 = ' 
2000p.A/V ( G) Ах | 
M K 
G2 s 
灯丝 参数 : 2V (Ut) 、0. 2mA(I;) 
EH 他 参数 :120V (DU) 、120V( Uc ) 、-4.5V (@ 
220НРТ COS 


(С) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G2 Gl 
灯丝 参数 : 25V( Ui) 、 0.3A(7) Ma 
25 AMER HZZ: 9%V(CUA) 、9%VCUe ) 、-15V(CUc ) 、 A KG3 
2mA/V(G) 、 45КО(Ё,) = 
f f 
灯丝 参数 ; З. 1V( Ut)、0. 06A(1) A G 
257A WE 其他 参 数 . 90V(U、) 、-3V(C。) 、 2. hnA(7、) 、 
0.51mA/V (G), 8.4( ゅ ) 、 16.3kQ(R.) f f 
G2 GI 
灯丝 参数 : 25V( U1) 、0.3A(7) Е 3 
其 他 参数 : 95V(0。) 、 95V (Uc), -15V (Ugi), 
2mA/V (G), 45КО(Е;) 547 
KG3 
100 т 
М 25А6 
М 分 -5Y, Lo2=135V 
25A6 INT S9 
-10V 
< 60 = 
š 15V 
Е -20V 
40 
-25V 
-30V 
20 -35V 
1—0 
0 100 200 300 400 
UV 
Al A2 
灯丝 参数 : 25V(U,) 、 0.3A(7) 
25T3G MAZ 
其 他 参数 : 250V(U,) 、 100mA(7。) 
K 
G 
灯丝 参数 : 5V(UO 、 2. ВА(Д) 
277A AMER А K 


其 他 参数 : 350V(U,) 、500mA(7,) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 5V( UI) 、4. 5A(1) 
27A AMER 其他 参 数 . 1000V(。) 、 1000V(U,) 、 2500mA 
(To), 10000mA(7) 
灯丝 参数 : 28V(U,) 、 0.24A(7) 
の 其 他 参数 : 450V (U, ), 100mA(7。 ) 、 1250Ү(0,) 
灯丝 参数 : 3.3V(U,) 、 0.06A(7) 
299 AMER 其 他 参数 : 90V(U,). -4.5V(Uc). 2. SmA 
(7。) 、 0.42mA/V(C) 、6.6() 15. 5КО(А;) 
灯丝 参数 : 2. SV( の ,) 、 2.5A(1,) 
REBA: 7.5pF(C ) 、 16.SpF(Cour ) 5. 5pF 
(Сас) 
极限 参数 : 300V( 0). 15% (Р,), 0. 5М0, 
(R。， 自 偏 压 时 )0.05MQ( Ro， 固 定 偏 压 时 ) 
静态 参数 : 300V( 0。) 、4SV( - Uc). 60mA 
(7。) 、 5.25mA/V( 6。) 、 0. 8КО(А,), 4.2(1).、 
直 热 式 阴 极 中 | 3.5W(Pour) 
Jia 功率 双 三 极 管 、 
Al 放大 应 用、 
AB1 类 放大 应 用 
Е 
„2 
А 
灯丝 参数 : 1.4V( の ,) 、 0.11A(7) 
2B25 AMER 其 他 参数 : 1230V(0。) 、 2900V(U,) 、 1.5mA(lo) 、9mA 


(1,) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 1. 1А(Д) 
А е 其 他 参数 : 600V(、) 、 60mA(7。 ) 、 20W(Po) 
灯丝 参数 : 4V(,) 、 0.65A(7) 
2D4B MUL 其 他 参数 : 200V x2(U,,) 、 350V x2(U,) 0.5mA x 
2(1,), SmA x2(7,) 
灯丝 参数 : 2.2V(U,) 、 0.06A(7) 
基本 参数 : 90У(Ш,), (1.9+0.6)шА(/,), 
OV(Uc ). 45У (Uca), 、 ミ 0.8mA(7。 )、OV 
直 热 式 阴极 锐 | (Uca), (1.25 =0.25)mA/V(C) 
2J14B | 截止 五 极 管 、 高 极 间 电 容 : ミ 4.SpF(Crs ) 、 ミ 6.0pF(Cour ) 、 
频 电 压 放大 应 用 | «0. 015рЕ(Сас). «0. ОЗрЕ(Сак) 
极限 参数 : 2. 5V (Uma) 、1. 8V( Ugg ) 、90V 
(Uva). 90У (Шош), SmA (кы), 0.5W 
(Pamax) 、 0. 13W( Pozmax ) 
灯丝 参数 : 2. 2V( Ul) 、0.057A(1) 
基本 参数 : 120V(U,). (1.9 +0.6) mA(7,) 、 4 5 
OV( Ug ). 45V (Ug), <0.5mA (Д). ОУ s 
直 热 式 阴极 锐 (Uc). (1.25 +0.25)mA/V(G)、 =0.7MQ(R;) 。 кей sas `A 
aps | EER. “| RER: <5.3pF(Cn), <4 9pF( Cor). = = 1 
b <0. 01pF( C.K) -人 人、 7 
高 频 振荡 应 用 ш 
极限 参数 : 2.4У (Шы), 2.ОУ ( Usa ) 、200V | т 
(Олах ) 、 120V ( Осмах ) SMA (к), 1.0W 
(Рл) х 0. ЗМР) 
2.2V(U,;) 、 0.1A(I,) 、 120У(0,), (7.6 =2.2) 
mA(7。)、- 5У (Uc ). OV (Ug), < 3.5mA 
КИИН | (бф), OV (Uc), 2 1.7mA/V (б), < 4.5pF 
2P19 | 概 管 、 功 率 放 大 | (CN)、 ミ 7pF(Cour) 、 ミ 0.03pF(C。。 ) <0. 05pF 


应 用 


(Cak う 、25V (Шы), 18V ( 大吉)、200V 
(Ола )、 130V ( UQaa )、15mA (Л 
0) 


1W 


ma ) ヽ 
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厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


рен 
чр 


灯丝 参数 ; 2.2V(U;) 、 0.1A(7) 

基本 参 数 . 120V(U、) 、(7.6 ょ 2.2)mA(7。) 、 
-SV(Ua ) 90V (Uca), &3.5шА(„), ОУ 
直 热 式 阴极 五 (Шз), 、 テ 1.7mA/V(C) 
2P19B | 极 管 、 功 率 放大 极 间 电 容 : <4.5pF (Cn ) 、 ミ 7pF ( Cour ) 、 
应 用 Ss0.03pF(C,。) 、 ミ 0.05pF(CAk) 

极限 参数 : 2.5V ( Uka )、1.8V (Upin ) ~ 
200V( Ua ) 、 130V (Шоны), ISmA( Ika). 
(Рл) 0.35W( Ро) 


Amax 


灯丝 参数 : 1.2/2.4V(U;) 、 0.06/0.03А(1,) 
基本 参数 : бУ(Ш,), (3.5 ょ 1.2) mA(7, ) 、 
-3.5V(U«,; ) 、 60V(Uw)、 、 ミ 1.2mA(7。 ) > 


0.9mA/V(G) 、 50mW(P。) <10% (THD) 
Wr +k =Ë : А 
ш кл 极 间 电容 : 3.7pF ( Cin ) 3. 8рЕ ( Cour ) 、 
2P2 极 管 、 低 频 功 率 
| 0.4pF( Cac) 
放大 应 
极限 用 参数 :1.4V/2.8V( Ui, )、0.9/1. 8V 
(Usia), 90У ( Uamax )、90V (Оо). 250V 
(Ел) > 250V ( E Amar ) > TMA (Tenas ) 、10mA 
(Ла) > 0. 4W (Pama) 
ITZ% 2.2V(U;), 0. 12A (1) 
基本 参 数 . 160V(U,). 10mA(7。) -(5.5 + 
1.7)V( Шад), 、120V( 0。 ) 、S ミ 2.0mA(7。 ) ОУ 
直 热 式 阴极 五 (Шз), (2.05 =0.25)mA/V(C) 、 1.2W(P。) 
概 管 、 功 率 放 大 、 
2P29S н 极 间 电容 : 4. ЗрЕ (Ск). 5. 6рЕ ( Cour ) 、 


应 用 、 高 频 振 荡 


0. 055pF 0. 03pF( Cax) 

极限 参数 : 2.4V (Шы), 2.0V ( Ursin ) 、 
200V ( Usmar ) 、150V( Uczmax )> 20mA (Ik 
2. О (Р), 0. 7W( Poma), 120MHz(f 


max ) > 


ma 


灯丝 参数 ;1.4/2. 8V( Ui)、0.2/0.1A(1) 
基本 参数 ;135V(U,)、(16 +4)mA( 人 ) 、-75V 
(Ua). 90V(Uo). 、 ミ 3.1mA(7。 ) 、 テ 0.15W 


直 热 式 阴极 束 | (Po) <10% (THD) 
2P3 射 四 概 管 、 功 率 | WEBEX: 4.8pF(C ) 、4.2pF(Comr ) < 


© 
Оа 


输出 应 0. 34рЕ( Cac) 
极限 参数 : 1.54/3.08V( 0。。。) 、1.26/2. 52V 
fmax (4) (3) 


( О) 、150V( Ишге) 、135V( Осы) 、23mA 
(Л) > 2. OW (Р), 0.5% (Ры) 


(Ж) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ，5V( UI(DC))、1.2A(I(DC)) 
其 他 参数 ，480V (U), 40W(P,), 100mA Ө (5) 
(Iik, H mÆ), 70mA (1k, 固定 偏 压 )、9pF 
(CiN ) 4.3pF ( Cour ) l5pF ( CAc ) 、60V 
( - 0。) 、5.5mA/V( 6。) 0.7kQ (R;)、 3.85 (хб) 
() 、6.6W( ア our ) 
国产 、 直 热 式 
阴极 中 功率 三 极 
管 、Al 类 放大 应 
用 、 输 出 功率 о 
100W 场合 应 用 
130 |20-110 -100-90-80-70-60-30-40-30-20-10 0 
Uo/V 
320 300B 
UF=5V 
х= 
4 240 HS; э 
£ ? суви 
= 160 py $ 
/ 
80 AHAH 
300B 
300 400 500 600 700 
UV 
灯丝 参数 : 5V( UI) 、 1.3A(7) ë 
基本 参 数 . 300V(U,). 、-61V(Uc ) 60mA 
(14). 5.5SmA/V(6) 、 7000(А,), 3.85(д) 
极 间 电 容 : 17pF (Ce), 、11pF(C。) 、7.5pF 
(Сс = 89) 
の Ж. 
ру. Rg 极限 参数 : 450V( り 、) 、 40W(P。) fK fK 
4 320 rr 
320 2 Шо 20У 
3008 280 10У 
АЧ) 280 КЧ УАН 
11 240 240 00V 
ー120V 
200 
530V200Vis0V < < 140ү 
350ү 200У 150 = £ 160 | | 
20 120 
40 30 
40 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 0 00 200 300 400 500 600 700 


CG/V 


UV 
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рен 
чр 


厂家 或 特点 或 应 用 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


300B 


JJ、 功 率 管 


Hi = 


30II1C 


旁 热 式 阴极 束 
射 四 极 功 率 管 、 
低频 功率 放大 
应 用 


灯丝 参数 : 30V(0,) 、 0.3A(7) 

基本 参数 : 110V(0。) 、 70mA(7。) -7.5V 
(Шы), HOV (Uw) 、12mA (Iç ) 、10mA/V 
(G). 9kO(R.). 1.5k0(Z,). 0.5W(P。) 

极 间 电 容 : 19pF(CN) 、11pF( Cour) 

极限 参数 : TWP ama) 


36 


AMER 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
其 他 参数 : 250V(0。) 3. 2љА (I), 1.5W 
(Pa) 


373 


PHI 


灯丝 参数 : 4V(0,) 、 1A(7,) 
其 他 参数 : 220V(U,) 、 40mA( Io) 


3A/101B 


STCE 


灯丝 参数 : 4.5V( 0,) 、 1А(1,) 

其 他 参数 : 130V(0、) 、 - 12V( 0。) 、6. 2mA 
(7 ) ImA/V (С). 6.5 (и), 6.5К0 (А; ) 、 
0.065W(P。) 


3A/108A 


STCE 


灯丝 参数 : 2V( Ut) 、0. 25A(1) 
其 他 参数 : 130V(0、) 、-1.5V(C。 ) 、 0.92mA 
(7。) 、 0.6mA/V(6) 、 30() 、 50kQ(R;) 


3A/108B 


STCE 


灯丝 参数 : 2V(U,) 、0. 25A(1) 
其 他 参数 : 130V(U,). 、-1.5V(CUc ) 、0.92mA 
(7。) 、 0.6mA/V(C) 、 30() 、50kO( Ai ) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 4.5V( Ul) 1А(1,) А G 
其 他 参数 : 130V(U,). 、- 9V(C。 ) 、7.8mA 
3A/141A STCE 
(I), 1mA/V(C) 、 6() 、 5.7kQ(R;) 0. 065% 
(Po) f f 
3A/141A 2V 
20 
15 
< 
£ 
< 
10 
5 
0 40 80 120 160 200 
(AV 
3A/142A STCE [— 34/142A 
灯丝 参数 : 4.5V (Up), ТА (Д) 
0 40 80 120 160 200 
UV 
灯丝 参数 : 2.8V(U,) 、 0.05A(7) 
热 式 阴 极 五 极 基本 参 数 . 1.5mA/V(C) 、0.1MO(A) 
3B5 “| 管 、 低 频 功 率 放 大 | 应 用 参数 (A 类 单 端 放 大 ): 67.5V(U,)、 
应 6.7mA (1,), 5.2V (Шы), 67.5У (06). 
0.5mA(7。) 、 5SkQ(Z,) 、 0. 18W(P。) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ; 12.6V(U;) 、 1.125A(7) 
旁 热 式 阴极 双 三 。 ”基本 参数 : 11(p) 
3C33 ”| 极 管 、 低 频 功率 放 | 极 间 电 容 : SpF(Ci)、4pF(Cour)、8.SpF(Cac) 
大 应 极限 参数 : 2000V ( Uva). 、120mA (Jaa). 
-200V (Шс), *100У(Шкы,) 、 15W(P。。) 
灯丝 参数 : 2.8V(U;), 0.05A(7) 
直 热 式 阴极 五 极 基本 参 数 . -9V(Ue ) 、1.7mA/V(6) 
3CS | 管 、 低 频 功率 放大 | 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 90V( の 、)、6mA 
应 (1а). TV (Ось). 90У (Ucz), 1. 4mA (Io), 
8КО( 7), 0.24W(P。) 
灯丝 参数 ; 2.8V(U;) 、 0.05A(7) 
基本 参数 : -45V(Uc )、2. 2mA/V(C) 75КО 
热 式 阴极 五 极 (к) 
3LF4 |, (К) J I 
„ш | 应 用 参数 (A MK): 90V( U.) , 9. Små 
W. 
Ca) 、 3.2V(Ucims) 、90V( 0 ) 、1.3mA(7。 )、 
8kO(, ) 、 0.27W(P。) 
灯丝 参数 ; 2.8V(U;) 、 0.05A(7) 
基本 参数 : - 4.5V (Шу), 、2.15mA/V (б), 
直 热 式 阴极 五 极 |。 1MO(R ) 
3 A 频 功 率 方 | 
W. 
(14). 3. ЗУ( Ось). 90V (Uc2), 2. 1mA(7。 ) 、 
І0КО (41). 0.24W(Po) 
灯丝 参数 : 2.8V(U,). 0.05A(7) 
基本 参数 : - 4.5V ( Uc )、2.15mA/V (С). 
热 式 阴极 束 射 | 1MO(R ) 
305 管 、 低 频 功率 
Q седя 低频 功率 | 用 参数 (A MIK): 90V(U,). 9. 5mA 
VA 
(1), 3-3V(Ucims) 、90V( 0。。 ) 、2. 1mA(7> ) 、 
10kQ(Z1)、 0.24W(P。) 
灯丝 参数 : 2.8V(U,) 0. 05A (7) 
基本 参数 : -7V(Uc)、1.8mA/V(G)、 0.1МО 
热 式 阴极 五 极 (к) 
354 A 频 功 率 方 ' 
AVA 


(1), 5У( Ос) > 67. 5V (Uca), 1.4mA( lc, ) 、 
8SkO(, ) 、 0.27W(P。) 


( 续 ) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
灯丝 参数 : 5V( Ul) 、1.5A(1) 
3V/390B STCE 其 他 参数 : 1500V ( U, ) 3000mA ( Io ). 
fK 
15000А(7,) I 
G 
A 
K K 
750V ( U,)、 700V ( 0). 7V (Us ) 、 SmA 
401 AMER i K K 
Cimin) ~ 55MA (nax) 
K K 
K 
A 
750V ( U, ), 700V (Ше), 7V (Urg), SmA 
402 AMER | 
(Га) ~ S5mA(T,.) 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.25A(7) 
4020 -C STCE 
其他 参 数 . 190V( U, ) 
灯丝 参数 ; 6.3V(U;) 、 2.5A(7) 
421A 双 三 板 功 率 管 


其 他 参数 ; 350V(0。) 、 120mA(7。) 、-32V(0。) 、 280Q(R;) 、 35W(P) 


4605 


РНЇ 


(14). 0.6mA/V(6) 、15() 25kQ(R;) 


灯丝 参数 : 1.8V(U,) 、 1.1А(/) 
其他 参 数 . 220V ( U. ) 、 


- 6V (Uc), 3mA 


G 


4646 


PHI 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 1.3A(77) 


他 参数 : 1000V(U,) 、 75SmA(7。) 


486 


AMER 


灯丝 参数 : 3V(,) 、 0.25A(7) 


0.4SmA/V(C) 、 12.5(1)、 28kQ(R;) 


他 参数 : 90V( ひ 。) 、- 3V(C。) 、 3mA(7。) 、 
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型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 4.2V( 0,) 、0. 225А(Д) 
基本 参数 : 150V ( U, ) . 1.4 ~ 3.1mA (I, ) ` 
-2.3V(Uc ). 7SV(Uc ). 0.2 ~ 0.9mA(7。) 、 
旁 热 式 阴 极 锐 截 |0V(Uc ) 、1.2 -2.1mA/V(C) 、>=1MOQ(R;) > 
止 五 极 管 、 小 功率 |0.5W(Po ) 
放大 应 用 、 高 频 振 | 极 间 电 容 : 4. ОрЕ (Ск). 4. 2рЕ (Сот). < 
汤 应 0. 007pF( Cac) 
极限 参数 ;4. 8V (Umar) s 3. 6V ( Urwin ) 、250V 
(Олы). 225V ( Uczmax ) 、100V( Ok) 、11mA 
(Ла) >» 2W Pana ) > 0.7W( Peoma) 
灯丝 参数 : 4.2V( 0,) 、 0.325A(7) 
基本 参数 : 150V( 0 り 。) 、 (60 ょ 20) mA(7。) 、 
-3.5V (Uci), 150V( Uw ) 、 ミ 6. 5mA(7。 ) ОУ 
热 式 阴极 五 极 |(Uc3)、(6+1.5) mA/V(C) 、 テ 4.2W( ア 。) 
4P1S 管 、 振 荡 应 用 、 功 | 极 间 电容 : 8.5pF ( Civ )、9.4pF (Сот). 
率 放 大 应 用 <0. 1pF (Cc) 
极限 参数 :4.7V( Urswss ) 、3.9V( Ursin ) 、250V 
(Ола )、 250V ( Uca max ) 、50mA (Ја). 7.5W 
(Pamas) > 1. 5W( Porma) 
Al A2 
1200V ( U, ). 2800V ( U, ). 12mA 
5517 AMER K 
(Io). 100mA(7,) K 
K K 
A 
灯丝 参数 : 5У(Ш), 4.5А(1,) ik ë 
5559 INT 其 他 参数 : 1000V(U,). 1500V(U,) 、2500mA 
(7。) 、 15000mA(7,) 
f fK 
fcentr 
灯丝 参数 ; 6.3V(U;) 、 0.15A(7) A2 Al 
5679 CE А ñ 
其 他 参数 : 150V х2(Ш„), 8mA x2(7。) 3 KI 
f Hf 
A 
灯丝 参数 : 1.25V(U,) 、 0.01A(7) 
5799 AMER 其 他 参数 : 3000V(U,) 、0.2mA(7。) 、0.6mA 


(1,) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
А2 
灯丝 参数 : 12.6V(U,) 、 0.6А(1) 
5838 AMER 其 他 参数 : 350V (Us), 75mA ( 7。 ) 、1375V Al 
f f 
(U,) 
K 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
5847 INT ñ 
其 他 参数 : 150V(U,). 0. 1mA(7。) 、 3W(P、) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0.15A(1.) 
5879 AMER 其 他 参数 ; 250V (U, ), 100V (Uo). - 3V 
(Шы), 1.8тА(/,) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
5896 AMER р И 
其 他 参数 : 150У x2(0.) 、10mA x2(7。) 
灯丝 参数 : 26.5V(U,) 、 0.045A(7,) 
5906 AMER 其 他 参数 : 100У (U), 7.5mA (7。) 、SmA/YV 
(G). 0.23MO(Ai) 
灯丝 参数 : 26. 5V( Ut) 、0. 045А(1,) 
5916 AMER 其 他 参数 : 100V (UM)、4.4mA (1 ) 、3mA/V 
(G). 0. 13MQ(R;) 
Al A2 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.8A(7) 
5993 AMER 


其 他 参数 : 1250V(0。) 、50mA(1o) 、 250тА(/,) 
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(Ж) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
@— 
灯丝 参数 ; 6.3V(U) 、 2.4А(1) G) © 
5998 CTL i | | 
其 他 参数 : 250V(U,). 、125mA( 八 ) 、 13W(P、) 6) の 
Og 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 5А(Д) 
5A/163K STCE 
其 他 参数 : 200V(U,). 15mA(7、) 、 3W(P。) 
灯丝 参数 : 5V(U,) 、1.9A(1) 
其 他 参数 : 1500V(U,). 750mA(7。) 中 
(6) 
Ө, 
ша), 
管 健 
玻璃 外 壳 八 脚 旁 
热 式 全 波 整 流 管 т UOR 
sana | ЕВ, о 500 Cr=4~6uF 
中 等 功率 直流 电源 CO W550Vx? Zs=00 1 
` 
ША 
800 450 300 
~ 
X 
700 400 а 450 
2 = \ 
ey о 
ў еј 
600 350 HH 400 
\ 
500 300 k 350 
400 300 7: 250 | 300 
50 キキ ルー40H 
アー10H 
300 200 LLI 
0 30 100 150 200 -230 0 5 10 150 20 250 
な mA Jo/mA 


(Ж) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
120.0Max 
105.0Max 
灯丝 参数 : 5V( U1) 、3A(1) 2 
= 
о 
со 
er 
800 
700 
5U4GB JJ、 整 流 管 600 
> 500 
z 
400 
300 
200 
100 
0 50 100 150 200 250 300 350 
ІА 
т 灯丝 参数 : 5V( Ul)、3A(1) 
573Р 小 功率 整流 应 
а 其 他 参数 : 500V(U,). 230mA(7。) 
热 式 阴极 二 极 | 灯丝 参数 : 5SV(U) 、 3A(7) 
513C 
管 、 整 流 应 用 基本 参 数 . 2 x 500V( Us ) 、 230mA(7。) 
热 式 阴极 二 极 | 灯丝 参数 : SV(U;) 、 5A) 
5Ц8С 
р 管 、 整 流 应 用 基本 参数 : 2 x500V( Us ) 、 400mA(7。) 
热 式 阴极 二 极 | 灯丝 参数 : 5У(Ш), 3A) 
5Ц9С 


ш: 


、 整 流 应 用 


С: 2 x570V(0。。、) 、 204mA(7。) 


cp 
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(Ж) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul)、2.5A(1) 
6080 双 三 极 功 率 管 其 他 参数 :350V (Шу), 、120mA (I), - 32V 
(Uc), 2800(R,) 35W(P) 
A2 
灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、 0.15A(7) f f 
6110 AMER КИ 
其 他 参数 : 420V x2(7。) 、 4mA x2(16) KI ГА 
АТ 
160V (0, ) 100V ( 0.6). 4А (Znin), 6mA K 
6140 AMER 
(Ла) А [4 
160V( の ) 100V (Uga), 4mA (Inin), 6mA 
6141 AMER 
(Ла) 
Р 灯丝 参数 : 6.3 ~12V(U,) 
6189 双 电 子 管 
其 他 参数 : 330V( の 。) 、 22mA(7。) 、 3W( ア ) 
K A2 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.6A(1,) 
6202 АМЕВ 其 他 参数 : 1250V ( U, ) 、50mA ( 7。 ) 、200mA Al 
Qp) f 
Al A2 
灯丝 参数 : 6.3V(U;), 0.9A(1.) 
6203 AMER ў 
其他 参数 : 1250V(U,) 、 30mA(7。 ) 、 270А(1,) K 
f 
灯丝 参数 : SV(,) 、 6A(1.) fK G 
629A WST ñ 
其 他 参数 : 1500V(U,) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 1.6A(7) 
東 射 四 概 管 、 中 | 其 他 参数 : 350V (U, )、250V (Eg), - 16V 
6550 
功率 功率 放大 管 (Uc). 100 ~ 120mA (I, ). 22kQ (А, ) ЗКО, 
(Кү), 、15W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3 ~12V( U1)、3 ~1.5A(1) 
6680 双 电 子 管 
其 他 参数 : 330V(U,) ` 22шА([,) ` 3W( ア 。) 
K А 
K K 
6763 RAY 2800V(U,) 、 12mA(1o)、 100mA(7,) 
K K 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.6A(7) 
其 他 参数 : 180V( 0、) 、180V( 0。 ) 、-13.5V 
(Uci), 25mA(7。) 、 9mA/V(6) 0.17МО(Е,) 
6870 LOV N, 
6870 BRI 
0 50 100 150 200 
UAV 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.3A (7) 
5 ВН 
и 基本 参 数 . 250V( の 。) 、3mA(7。) 、0V( Uo ) 、 СА (0) 
6A2H | 管 、 变 频 应 用 、 混 [| 
ma 100V (Шз), TmA (7 っ 4 ) 、0.47mA/V (G), (5) Ө, 
ШАЛА 
1IMOCR ) @ G 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 1.25A(1) 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参 数 . - 45V (Uci ) 、3.25mA/V (С), 
6A5G | 管 、 低 疾 功 率 放 大 |800kO() 
应 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ) : 250V( LA ) 、60mA 
(7。) 、38V( Шс), 、2.5kO(Z, ) 、 3.75W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.8A(7) 
劳 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 (B RRK): 300V( U,)、35mA 
6A6 “| 极 管 、 低 频 功 率 放 
类 应 (7。) OV (Ug), 60V (Шс), 8КО( ЛАА), 
10W(P。) 
灯丝 参数 ; 6.3V( U1) 、0.3A(1) оа SPN 
其 他 参数 : 12pF( Cuk ) 5pF (Сок). 6. 5pF А ENA G2 
6A8 INT の マッ 
(Сак) 0. 06рЕ( Cega) 、 0. ІрЕ( Сос). 0. 09pF f i 
(Caci), 、0.8pF( Ce) м 
灯丝 参数 6.3Ү(0;). 1.1А(Д) Al g 
о Миен тн 基本 参 数 . 0V( Uc)、2mA/V(G)、20kQ(R.) 
f Ў 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ) : 180V(UA ) 45mA Ë 8 
(I). 18У( Ос). 4КО(7|), 、 3.8W(P。) б коо? 
GI K 
INT、 五 极 管 .| 灯丝 参数 : 6.3V( Ut)、0.45A(1) бз だ SN 
6AC7 “| 高 中 频 电 压 放 大 | 其他 参 数 : 300V (Us)、150V (Ua), - 2V e 
应 (Cm) 、10mA(7。) 、 90mA/V(G) 、 0.5МО(К,) Í SES | 
М А 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0. ЗА(Д) G 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参 数 : 0.9шА(/,), -2V(Uc). 1.5шА/ А 
6ADS “| 管 、 低 频 功率 放大 |V(G)、66kQ(R;) 
应 应 用 参数 : 250V (Us )、0.25MQ(R,)、1MQ f f 
(Ac ) 60(K) M K 


[еч 
ц 


厂家 或 特点 或 应 


= 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


6AD7 


直 热 式 阴极 三 
极 - 五 极 复合 管 、 
低频 电压 放大 应 用 、 
低频 功率 放大 应 


灯丝 参数 ,6.3V( Ul) 、 0.85A(7) 

基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 4mA(7。) -25V 
(Uc). 0.3mA/V (G), 19kQ(R;) 

基本 参数 (五 极 管 部 分 ): -16.5V (Uo ) 、 
25mA/V(C) 、 80MO( Ai) 

应 用 参数 (三 极 管 ,低频 电压 放大 ): 250V 
(の 。。) 、-15V(C。) 、250kO(A、) 、1MO(R。) 、 
8(К) 

应 用 参数 (五 极 管 ，A 类 单 端 放大 ) : 250V 
(Ол). 34mA (I, )、16.SV ( Ше), 250V 
(062). 6.5mA(7。 ) 、 TkQ(Z, ) 、 3.2W(Po) 


6AES 


旁 热 式 阴极 三 极 
管 、 低 频 电 压 放 大 
Лу 


灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0. ЗА(Д) 

基本 参 数 . 7mA (1). 、 - 15V( 0。) 、 
(G). 3.5KQ(R;) 

应 用 参数 : 95У (U), 0.5MQ(R,), IMQ 
(Re), 4(K) 


1.2mA/V 


6AF4 


旁 热 式 阴极 三 极 
管 、 低 频 电 压 放 大 
Л 


灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.225A(7) 

基本 参数 : 180V (U, ) 、16mA (7, ) 、 
(Ue) 、7.5mA/V(C) 、2. 1kO( Ai ) 16(д) 

极限 参数 : 2.5W(P。。。) 


ー 3V 


бАЕ5 


劳 热 式 阴 极 三 极 
管 、 低 频 电 压 放大 
Л 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 

基本 参数 : 7mA(7、) 、 - 18V( 0。) 、 
(G). 4.9КО(А;) 

应 用 参数 : 180V( 0。) 0.5МО(Е,), 0.5МО 
(Ra). 6(K) 


1.5mA/V 


6AGS 


旁 热 式 阴极 五 极 
管 、 高 中 频 电压 放 
大 应 


灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.3A(7) 

基本 参数 : - 1.8V( 0。」) 5mA/V (G), 0.8МО 
(R) 

应 用 参数 : 250V (Up), 7mA (I), 150V 
(Uca). 、2mA(7c> ) 


6AG6 


劳 热 式 阴 极 五 极 
管 、 低 频 功 率 放 大 
Лу 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 1. 25А(1,) 

基本 参数 : -6V(Uc ) 、 10mA/V(C) 、 50КО(Ё,) 

应 用 参数 ( A 类 单 端 放大 ) : 250V( の 、) 32mA 
( 八 )、4.5V(UC) 、250V( 0。 ) 、 8.5kQ(Z, ) 、 
3. 75%/ (Р) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
Т 旁 热 式 阴 极 五 极 | 基本 参 数 . -3V(Uca ) 、 11mA/V(6) 、 130КО(А;) 
管 、 电 压 放大 应 应 用 参数 : 300V(UAA ) 、150V( 0。 ) 、7mA 
(7。) 、 3.5kO(R,.). 60( K) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.75A(1.) 
sime 旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参数 : 250V (Ua), 30mA (7, ) 、 - 23V 
管 、 低 频 驱 动 应 用 (Uc). 4.5тА/У(С), 1.78kO(R.). 8(и) 
极限 参数 : 500V(U pmax) > 7. 5W(P ama) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.9A(7) 
旁 热 式 阴极 四 极 | ”基本 参数 ; -18V(Uc )、5.2mA/V(G)、33kQ(R;) 
6AHS | 管 、 低 频 功 率 放 大 | ”应 用 参数 (A 类 单 端 放 大 ) : 350V( LA ) 54mA 
应 (7。) 、15V( UG) 、250V( Uw ) 、2.5mA(7。) 、 
4.2kO(Z, ) 、 10.8W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.45A(1.) 
6AH6 INT 其 他 参数 : 300V (ШИ), 150V (Ua), -7V 
(の cr) 、0.01mA(7。) 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参 数 :7.6mA(7。) 、-6.3V( 0。 ) 、1.9mA/ 
6AH7 ”| 极 管 、 低 频 电 压 放 |V(G)、8. 4kQ(R;) 
大 应 应 用 参数 ( 单 管 ) 180V(U,), 0. 1MQ(R,)、 
1MO(A。」 ) 14(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.43A(7) 
sin 旁 热 式 阴极 五 极 | ”基本 参数 : 9mA/V(G), IMO(R;) 
管 、 电 压 放大 应 应 用 参数 : 300V (Шу), 、10mA( 7 ) 、300V 


(Оо) ` 2. SmA(7。 ) 


(Ж) 

型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 

灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.175A(7) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参 数 . - 2V (Ua )、5.1mA/V (С), 
6AKS | 管 、 高 中 频 电压 放 |0.69MOCRi; ) 
大 应 应 用 参数 : 180V(0、) 、7.7mA(7 ) 、120V 
(Uc). 2.4mA(7。 ) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.15A(7) 
ーー 基本 参数 : -9V (Uo )、2.3mA/V (G), 
6AK6 үз км. 
т = 应 用 参数 ( A 类 单 端 放 大 ) : 180V(UA) 、15mA 
(1), ТУ (Шы), 、180V( 0 ) 、2.5mA( 7。 ) 、 
10kQ(Z,) 、1.1W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.9A(7) 
基本 参数 : -14V( Uc ) 、 6mA/V( 6) 、 22.5КО 
旁 热 式 阴极 束 射 (в) 

е о. 低频 功率 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 250V( U, ) 72шА 
(1), 12V (Ucim), 250V( 0。 ) 、 2. 5mA(7。) 、 
25kO(, ) 、 6.5W(P。) 

灯丝 参数 : 6.3V( Ut)、0.2A(1) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参 数 : 250V( の 。) 、16mA(7、) -13.5V 
6AMS | 管 、 低 频 功 率 放 大 |(Uel ) 250V (Uc), 2.4mA (Iç ) 、2.6mA/V 
应 (G). 130kQ(R;), 16КО(7,), 、 1.4W(P。) 
极限 参数 : AWP ama) 
灯丝 参数 : 6.3V(U;), 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 锐 截 | 基本 参数 : 200V(U,). 9mA(1.). -1.5V 
6AM6 EF 五 极 管 、 宽 带电 i (Uc)、200V (Uc), 2.2mA (Ic ) 、7.5mA/V 
压 放 大 应 用 (G), IMQ(R,) 
极限 参数 : 2.5W(Pama) 
灯丝 参数 : 6.3V( U1)、1.45A(1) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ) : 200V(UA ) 、13mA 
(7。) 、-6V( 0。) 、3.3mA/V(G) 、5.75kQ(R;) 、 
旁 热 式 阴极 三 极 |19(w) 
管 - 五 极 复合 管 、 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 250V(U,). 9.5mA 
6AN8A 


低频 功率 电压 放大 
Лу 


(7。) 、 150V (Uc), 2. 8mA (Д). 
6.2mA/V(C) 、300kO( R.) 
概 限 参 数 ( 三 板 管 部 分 ) : 2. 6W (Phi, ) 
极限 参数 (五 极 管 部 分 ) : + 100У( Ок) 、 2W 
(Рл) 0. 5W(Pozmax) 


1800 (Rk). 
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厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


ka 
ц 


6AQ4 


劳 热 式 阴极 高 人 
三 极 管 、 低 频 电 压 
放大 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.225A(7) 
基本 参数 : 250V (Ua), 10mA (4), 

(Ua). 8.5mA/V (G), 12КО(А,), 100(д) 
极限 参数 : 2.5W(P。。。) 


=1,5V 


6AQ5 


FARERI 
五 极 管 、 低 频 功率 
放大 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0. 45А(1,) 

基本 参数 : - 12.5V (Uc ) 、4. 1mA/V (G), 
52kQ(R;) 

应 用 参数 ( A 类 单 端 放大 ) : 250V (U, ) 、45mA 
(7。) 、 9V( Ос) 、 250У( 0). 4. 5mA (Д). 
SkO(Z,). 4.5W(Po) 


6AQ6 


直 热 式 阴 极 二 
极 - 三 极 复合 管 、 


灯丝 参数 ; 6.3V( Ut)、0.15A(1) 
基本 参数 ; 1mA (7,)、-3V(U)、 
(G). 58КО(А,) 


1.2mA/V 


低频 电压 放大 应 


应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V( 0、 ) 、 
0.25MO(A。) 、1MO( Au ) 42( K) 


6A07 


劳 热 式 阴极 双 二 
极 - 三 极 复 合 管 、 


灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 : 2.3mA(7。) 、-2V( 0。) 、1.6mA/ 
V(G) 、 44kO(A ) 


低频 电压 放大 应 


应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Шу), 
0.25MO(R,) 、1MO( Ac ) 50(К) 


D2 


6AR6 


劳 热 式 阴 极 五 极 
管 、 低 频 功 率 放 大 
Л 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 1. 2А(Д) 

基本 参 数 . -36V( 0。」 ) 、 5.4mA/V(C) 、 22kQ 
(Ri) 

极限 参数 : 630V(0。。、) 、 
200V ( Uka ). 21W (Ра) x 
100kQ( Roina) 

应 用 参数 (A 类 放大 ): 300V (U, ). 
(1,)、 26V( Uo) 300V( Uw ) 2. 5mA (Ie), 
6КО( 7), 6W(P。) 


315V ( Uczmax ) > 
3.5 (Ро ) + 


58mA 


6AS6 


旁 热 式 阴极 五 极 
管 、 高 中 频 电压 放 
大 应 


灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.175A(7) 

基本 参 数 . -2V( Uc ) 、 3.SmA/V(C) 

应 用 参数 : 120V(0、) 、3.5mA (7 ) 、 
( 0。。 ) 、 5. 5mA(7。 ) 


120V 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
Gl Р1 
OMO, 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul)、2.5A(1) KRG C p (DK! 
6AS7 双 三 极 功率 管 基本 参数 : 300V( ひ 、) 25mA (I), -25V 
(Us), 280Q(R). 15W(P) К олау од 
ко or 
ITZ% 6.3V(U,). 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 双 二 | 基本 参数 : 1mA(7。) 、- 3V( 0。) 、1.2mA/V 
6AT6 Ë -三 极 复合 管 、(C) 、58kOCRi) 
低频 电压 放大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (0,4). 
0.25MO(A。) 、1MO( Au ) 42(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 五 极 | ”基本 参数 ; -1V(Uc ) 、5.2mA/V(6) 、2MO 
6AU6 |, ЮЖ (А) 
放大 应 用 应 用 参数 : 250V(UA ) 、10.8mA(7 ) 150V 
(Оо) ` 4.3mA(7。 ) 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.3A(7) 
2 ==} 等 : 
ЗАБОИИ а, 250V( 0、) 、10.5mA(7、) -8.5У 
6AU7 “| 低频 电压 放大 和 倒 
(Uc), 2.2mA/V(G), 7.7КО(К,), 17(и) 
w 
极限 参数 : 2.75W(P ama) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ut) 、0. 6A(1) 
6AU8(triod ) AMER 其 他 参数 : 150V( /、) 、 - 9mA(7、) 、4.9mA/ 
V(G) 、 40() 、1500(CRK ) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 执 式 阴极 双 二 | 基本 参数 : - 2V(C.)、1.6mA/V (G), 
6AV6 |Ik- 三 极 复 合 管 .|0.25MO(R\ ) 、0.5MO( Ai ) 62kQ(R;) 
低频 电压 放大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ) : 250V (Usa), 75 
(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 75А(1,) 
6AW7 AMER 其 他 参数 : 100V( ひ 、) 、0V( CO。 ) 、1.4mA 


(7。) 、1.2mA/V(6C) 、66. 6kQ(R;) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、0.45A(1) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 150V( LA ) 、18mA 
(1), -1V(Uc). 8.SmAZV(G). 4„7КО(К,), 
旁 热 式 阴极 三 /40(4) 
6AX8 | 极 - 五 极 复合 管 .| 基本 参 数 ( 五 概 管 部 分 ). 200V( LA ) 、10mA 
低频 电压 放大 应 (IL), = 0.9У (Ug), 110V (Ug )、3.5mA 
(7。) 、5.2mA/V(C) 、 400kQ(R;) 
极限 参数 : 2.7W(P、。、, 三极管 )、2.8W 
(Рама, HRE) 
灯丝 参数 . 6.3Ү(0;), 1. 25А(Д) 
旁 热 式 阴极 五 | 基本 参数 : -5V(Ucl ) 、 9.5mA/V(C) 、 20kQ 
ТТА 极 - 双 二 极 管 复 合 | (Ri) 
管 、 低 频 功 率 放 大 | ”应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ) : 250V( 0、) 、52mA 
应 (7。) 、 SV( Ос) 、 100V( 0。 ) 、 7kO( 人 ) 、 4W 
(Po) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0.15A(1.) 
s 7 其 他 参数 : 420V x2(7。) 、 4mA x2(16) 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0. ЗА(Д) 
°. a 其 他 参数 : 330V x2(U,) 、 9mA x2(7。 ) 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 1А(1,) 
热 式 阴极 三 极 | 基本 参 数 . - 45SV(7。)、53.25mA/V( G). 
6B4G | 管 、 低 疾 功 率 放 大 |800kO() 
应 应 用 参数 ( A 类 单 端 放大 ) : 250V( の 、) 60mA 
(7。) 、 35У( Шс), 2.5kQ(Z,) 、 3.2W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴 极 双 二 | 基本 参数 : -2V(0。) 、1.1mA/V() 、 91kQ 
6B6 ”| 极 - 三 极 复 合 管 、|(R;) 
低频 电压 放大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Ua )、 


0.25SMO(A。) 、1MO( Ac ) 50(K) 


(2) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui)、0.3A(1) 
u 基本 参数 : - ЗУ (Uo)、1.3mA/V (С), 
А я 0.6МО(Е;) 
6B7 R- 五 极 复合 管 、 
应 用 参数 (低频 电压 让 : 250V(UA) 、250V 
低频 电压 放大 应 用 | РСА А) чм) 
(062). 0.25МО (К, ). 、0.5MO ( Roi), 1.2МО 
(Ro). 70(K) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
基本 参数 : - 3V(0。」) 、1.3mA/V (С), 
WM 0.6MO(A ) 
6B8 R- 五 极 复合 管 、 
应 用 参数 ( 低频 电压 让 : 250V(UAA) 、250V 
低频 电导 放大 应 用 | РСЯ СА) (0л) 
(Осо). 0. 25МО ( R, ) 0. 5МО ( Rg), 1.2МО 
(Ro). 70(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参数 : -1V (Ua), 4.4mA/V (G), 
6BA6 | 管 、 宽 带 中 频 电压 |1.5MQO(CRi; ) 
放大 应 用 应 用 参数 : 250V( 0。) 11шА (7 ) 100V 
(Uca) ` 4.2mA(7。 ) 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.3mA(7,) 
其 他 参数 : 100V(0。) 、100V(Ue ye) ОУ 
6BA7 INT 
(0。s) 、3. 6mA(A) 、10.2mA(75 ca), 0.35mA 
(Го). 0. 5МО(А,), 20kQ( Rec) 
灯丝 参数 : 6.3V( 7,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参数 : - 3V (Ua), 3.2mA/V (б), 
6BD6 | 管 、 高 中 疾 申 庄 放 |0.7MO(A) 
大 应 应 用 参数 : 250V ( Us)、9mA (7、)、100V 
(Оо) ` 3. 5mA( Ic) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、 0.3mA(7,) 
其 他 参数 : 100V (U, ). 100V (Ше), 
6BE6 INT 
2.8mA (Гл). 7.3mA (7 ) 、0.5SmA (Г). 
0.4MO(CR ) 、 20kO( Ro ) 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 双 二 | 基本 参数 ， -9V(C。)、1.9mA/V(C) 、 8. 5КО 
6BF6 | 极 - 三 极 复合 管 、|(R;) 
低频 电压 放大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Шу), 


0.1MO(A。) 、0.SMO( Ro) 10(К) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( U4) 、0.9A(1) 
旁 热 式 阴极 五 | 基本 参数 : -15V(Uc)、6mA/V(G)、25kQ 
极 管 (R.) 
应 用 参数 : 1400V( 0。) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.15A(7) 
基本 参数 : -1V (U6)、4.6mA/V (G), 
1.4МО(Е;) 
应 用 参数 : 250V( 0。) 、7.4mA (I4), 150V 
旁 热 式 阴极 五 极 
6BH6 | 管 、 宽 带 中 频 电压 еа 
放大 应 用 
ы 
灯丝 参数 : 6.3/12.6V(U,) 、 0.6/0.3A(77) 
FAMERS 基本 参 数 . 250V (Up), ll.5mA (Д). 
и а ПОВЕ -10.5V(0。) 、 3. 1mA/V(6) 5. ЗМО(А;) 
z 应 用 参数 : 3. 5W(P ama) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.15A(7) @ б) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参 数 . -1- -20V(Uc」) 、 3. 8mA/V(6) 、 | O 
6BJ6 “| 管 、 宽 带 中 频 电压 |L.3MO(R) N 
放大 应 用 应 用 参数 : 230V( の 、) 、0.2mA(7。) 100V RL へ А» 
(06). 3.3mA(7。) ©, 
灯丝 参数 : 6.3V( の,) 、 1.5A(7) の @) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 : 250V (UA)、40mA (7 )、- 9V © O 
6BI7 ”| 极 管 、 低 频 功率 放 |(Ue) 、7mA/Y(G) 、215kQ(R ) 、15(g) |) 
大 应 极限 参数 : 500V (Шы), —250У (Шош), 2 79 
210mA( Ikma), 470kQO(R;). 12W( Pana) o © 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0. 85А(1,) 
基本 参数 (三 极 管 ,低频 电压 放大 ): 100V 
(0。) 、2.5mA(7。) —1.5У (б), 2.5mA/V 
(G). 28КО(К,), 700и) 
极 间 电容 (三 极 管 ): 3.6pF (CN ) 、0.4pF 
(Cour)、 2.2pF( Cac) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 (五 极 管 ， 低 频 功率 放大 ): 200V 
极 - 五 概算 合 管 、(C。)、35mA(7。) 、- 16V(Uci ) 、 200V (Uc), 
6BMS 


低频 电压 放大 应 用 .|7mA(1o ) 、 6. 4mA/V(G) 、20kO( Ai ) 、 9. 5() 、 
低频 功率 放大 应 用 |5.6k0(Z, ) 、 3. SW(P。) 

极 间 电容 (五 极 管 ): 9. ЗрЕ ( Cin )、8.5pPF 
(Cour) 、 0. ЗрЕ(Слс) 

极限 参数 (三 极 管 ): 230V( 0。。、) 、15mA 
(Trmax) 、1MO( Ao) 、1WCPAnas) 

极限 参数 (五 极 管 ): 250V( Uns )、800kQ 
(Ra), МОР). 2.5%/( Pe) 


=H 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 2A (1) 

基本 参数 : 150V (U, ). 9mA (4), -2V 
(Uc), 6.8mA/V(G) 、 6. ЗКО(А,), 43(и) 

极限 参数 . 2.2% (Рх) 


旁 热 式 阴 极 三 极 
6BN4 | 管 、 低 频 电压 放大 
应 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.2А(1,) 

旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参数 : 225V( の 。) 、26mA(7、) -10.8V 
6BN5 | 管 、 低 频 功 率 放 大 |(Vel )、225Y (Uca), 41тА (To), 3. 2mA/V 
应 (G). 90kQ(R;) 、 9kO(Z,). 2.8W(P。) 

极限 参数 : 6W(P、。。) 


灯丝 参数 ;6.3V( U1) 、 0.4A(7) 


劳 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 ,150V (UL). 9mA (h). -2V 
6BQ7 “| 极 管 、 低 频 电 压 放 
(Uc), 6.4mAZV(G)., 6.1КО(Е,), 39(и) 


极限 参数 : 2W(P amax ) 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.15A(7) 
6BR7 BRI 其 他 参数 : 100V(0、) 、100V( 0 ) -7V 
(би) 
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厂家 或 特点 或 应 


= 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


旁 热 式 阴极 三 极 
管 、 低 频 电 压 放大 
Лу 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 2А(Д) 

基本 参 数 . 100V (U), 、16mA(7。)、- 4V 
(Uc), 8mA/V(6) 、 1.9kQ(R;) 、 15(д) 

概 限 参 数 . 2. 25W( Ph) 


6BS7 


BRI 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
其 他 参数 : 250V (Ua), 100V (Uca), 、- 3V 
(Uci), 2mA(7。) 


6BW4 


AMER 


灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.9A(7) 
其 他 参数 : 325V( C。) 、100mA(7。) 


6BW7 


BRI 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 

其 他 参数 : 180V(、) 、180V( 7。 ) -1.5V 
(Uci), 9.5mA (I), 9. ЗтА/У ( 6) 、0.6MO 
(Ri) 


6BX6 


旁 热 式 阴极 锐 截 
止 五 极 管 、 低 频 电 
压 放 大 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V( Ul)、0.3A(1) 

基本 参数 : 170У (U), 、10mA (7、) -2V 
(Шы), 170V (Ug ), 2.5mA (Д). 7.4mA/V 
(G). 500kQ(R;) 

概 限 参 数 . 2. 5W( Pa, ) 


6BX7 


旁 热 式 阴极 双 三 
极 管 、 低 频 功 率 放 
大 应 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui)、1.5A(1) 

基本 参数 : 250V (U), 42mA (I), -16.5V 
(Uc), 7.6mA/V(G) 、 1. ЗКО(А,), 10(и) 

极限 参数 : 500V ( Us )、180mA (aa). 
2. 2MO( Roma), 12W( Pana) 


6BY7A 


劳 热 式 阴 极 五 极 
管 、 低 频 电 压 放 大 
Лу 


灯丝 参数 : 6. 3/12. 6Ү(0,) 、 0. 6/0. ЗА(Д) 

基本 参数 : 250V ( /、) 、26mA (1). 、180V 
(Uc) 5.75mA (Io ). 1000 (Rk ) 、11mA/V 
(G). 93kQ(R.) 

极限 参数 : 300V(0、。、) 、200V( Uca), 180V 
(Окы) ` 6. 5W( Pina ) ы 1. 1W(P ema) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、 0.15A(7) 
基本 参数 : 230V( り 。) 、(6.1 ょ 2.5) mA(7。) 、 
энди = поо (2.65 +0.65) mA/V (G), 8.4 ~ 
бы E. AMBEERR 极 间 电容 : 0. 95 ~1.8pF(CCN) 0.75 ~ 1. 45рЕ 
= (Сорт). 1.0 ~ 1. 8рЕ(Сдс) 
极限 参数 : 6.9V(0。。) 、5.7V( 0 ) 、275V 
(Usmax)、 —90V(Ukgkaa ) 、 1. 8W(P imax) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0. ЗА(Д) 
基本 参数 : 150У (0。) 、24mA (I. ) 、600 
人 
6C16 极 间 电容 : 10pF (С). 1pF ( Cour ) 3pF 
应 (CAc ) 
IREZ 6. 9V (Uma) 、5.7V(Unin ) 、30mA 
(Га) > 150V (Utkmax ) ~ 4W(P Ama) 
灯丝 参数 6.3V( Ui) 、 0.15A(1) Q 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参数 : 30mA(7、) 、-7V(C。) 、2.2mA/V @ D 
6CIII | 管 、 低 频 电压 放大 |(C) 11. 4КО(А;) [ 
应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ) : 250V(UAA) ЗКО, @ N (2 
(Rk), IMOCRS ) 20(К) àS © 
灯丝 参数 : 6.3Ү(0,). 0.ЗА(Д) @ —( 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参 数 : 9mA(7。) -8V(Uç)., 2.6mAZV Ө © 
6C2C |, (К ЕК (С). 7. 7КОСА,) 
应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (UsAA ) 、 (2) (7) 
0.1КО(Ё,), 2. 5КО(КК), 14(К) О, (8) 
灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 : 150V( 0、) 、16 ょ 4mA(7。) 、 1000 
н н ку сыш (Ёк), (19.5 +4.5) mA/V(G)、 (50+15) (и) 
всз | я 电压 放大 极 间 电容 : 5.5pF (Cn ) 0. 85рЕ ( Cour ) 、 
应 上 = <2. 4pF (Cag), 7pF( Cx) 
极限 参数 : 6.9V (Uma) 、5.7V( 0 ) 160V 
(Uamax ) 3W ( Pamas ) 、35mA (Ља). 1MQ 
(Remax) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.22A(1) 
基本 参数 : 50V(0、) 、 (40 ょ 10) тА(/,), 
(20+6) mA/V(C) 、>13() 
旁 热 式 阴极 三 极 极 间 电容 : (4.1 +1.0) pF( Ca). <1.5рЕ 


管 、 电 压 放 大 应 


(Cour)、 3.8+1.0pF(Cac)、 5.5pF( С) 

极限 参数 : 7.0V( Us)、5.7V( Usa) 、100V 
(Шш), +200V( ШОк), 2.5% (Рх), 50mA 
(Л). IMO( Remax) 


54 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.165A(1.) 
基本 参数 : 200V(/。) 、(3.0 ょ 1.3) mA(7。) 、 
2800(Кк), (3.5 +1.3) mA/V(6) 70 ~ 140 
旁 热 式 阴极 下 入 | — 
6 E 极 间 电容 : (3.0 ょ 0.7) pF(Ci。) (0.65 + 
6C32B | 止 三 极 管 、 电 压 放 0.35) pF (Сит). < 1.2pF (Су), < 6.0pF 
大 应 
` (Ск) 
极限 参数 : 7. ОУ( О) 、5.7V( 0 ) 、250V 
(Олы) > 150V (Ок), 4- 5W (Ру), 、10mA 
(Л) > 2MO( ) 
灯丝 参数 : 6.3/12.6V(U,). 2.5/1.25А(1) 
其 他 参数 : 400V (内 ) 、180mA(7。) – 60У 
(Uc). 2809(R;)60W(P) 
600 
540 一 
15.0 
480 
-30.0 
420 
-45.0 
6C33C-B| 双 三 极 功率 管 дей 
3 一 60.0 
<š 300 A 
-90.0 
-105.0 
240 20.0 
-135.0 
-150.0 
180 
120 
60 
0 40 80 120 160 20 240 28 30 360 400 
Ual V 
灯 多 参 数 . 6.3V(C,) 、 0.3A(7) 
基本 参 数 . 150V( 0。) 、 (16 =4) mA(7) 、 
1000(R。) (19.5 +4.5) mA/V (G), 50 +15 
旁 热 式 阴 极 三 极 | (4) 
6C4 管 、 宽 频带 高 频 电 | 极 间 电容 : ミ 13.3pF(Cr ) 、 ミ 0.17pF( Cour) 、 
压 放 大 应 用 <3. 75pF( Су) 


极限 参数 : 6. 9V (Umas) > 5.7V (Шы), 160V 
(Ола) х £ 100V (Ок). 3W (Pamas) 、35mA 
C kmar) ~、 IMO (Remas ) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 2.8 +0.3А([,) 
基本 参 数 . 90V(U,). (240 +70) mA(7。) 、 
PENE EANA GTO 
ARPER (19 +7) mA/V(G)、40kQ(R;) Ñ 
6C41C | 管 、 电 压 调 整 管 、 极 间 电容 : (11 ょ 6) pPF(CCN)、 (6+3) pF /】 D 
低频 功率 放大 应 用 (Сорт). (15 +5) pF(Cac) 
极限 参数 450V (Шш), 310тА (Г), í >ó 
300V ( Ока). 0.2MO(Ro,.). 25W( Pama) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、 0.44 +0.03А(1,) 
基本 参数 : 150V (U), 40mA (4), -9V 
旁 热 式 阴极 高 G (Uc), 45mA/V (G), 3. 5КО(А,), 52(и) 
6С45П -E ZERE, RADR) 极 间 电 容 : (11 ょ 2) pF(Cw), (19 +0.3) pF 
放大 应 用 (Cour) 、4 -SpF(CAc ) 
极限 参数 : 150V( Un )、52mA (Ikma) 100V 
(Os) > 7- 8W(P Amar) ~、150kQ (Rena) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui)、1A(1) 
ие 基本 参 数 . 5.25mA/V(C) 、 8000(К,) 
6C4C | 三 板 管 、 低 疾 申 店 
应 用 参数 (A 类 功率 放大 ): 250V( /、) 、35V 
放大 应 用 Л 数 ( 率 ) (04) 
(Uka). 60mA(I,)、 2.5kQ(Z,) 、 3.2W(Po) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴 极 三 极 | 基本 参 数 . 8mA(7\)、-8V(Uc)、2mA/V 
6CS “| 管 、 低 频 电压 放大 |(C) 10КО(К,) 
应 应 用 参数 : 250V(/、。) 、 0.1MO(A。) 0.5МО 
(Кє), 13(K) 
Ө 
旁 热 式 阴极 三 极 | 灯丝 参数 : 6.3V(U,). 0.3A(7) © 
6C5C А, (КН ЖЖК. 基本 参 数 . 250V( 0。) 、 7.5kQ (Rk). 0.5МО 
应 (Re), 13(K) ② D 
© 
灯丝 参数 ; 6.3V( U1) 、0.3A(1) G) 
ЖТ ЕҢ ЕЛ 
6С5Р шы ы 其 他 参数 : 250V (Ua), 8mA (I), -8V 


应 用 


(Ua). 2.75W(P,) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
6C6 AMER 其 他 参数 : 250V (Ua), 100V (Ua), -7V 
(Uci) 
灯丝 参数 : 6.3V(U;), 0.2A(7) 
基本 参数 : 120V(U,). 、(9.0+2.7) mA(7。) 、 (а) (5) 
旁 热 式 阴 极 三 极 |2200(Rk) 4 -6.3mA/V(C) 、 25(и) 
cop E IDEJEN | 极 间 电容 :2.5pP (Cw)、2.5pF (был), Ө О 
皮 用 、 高 頻 振 落 | =1.58pF(C、。) 、 ミ 7pF( Cr ) 
应 极限 参数 ;6.9V( Us ) 、5.7V( 0 ) 、250V X UD 
(Ол). 150V ( Urma)» 1.4W (Р), 1МО — 
(Асма) > 500MHz( fra) © Ө 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴 极 双 二 | 基本 参 数 . 4.5mA(7。) 、-9V(Uc) 、1.25mA/ 
6C7 ik- 三 极 复 合 管 、VCC) 16КО(К,) 
低频 电压 放大 应 应 用 参数 ( 低频 电压 放大 ) : 250V( Usa), 20КО > 
(R), 0.5MO(A。) 、 13(K) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.2A(7) 
基本 参数 : 250V(U,). (4.5 +0.9) тА(/,), (а) (5) 
4000( Ac) 、(4 ょ 0.9) mA/V(G) 、 65(ш) 
шнын 极 间 电容 : 2.5pF ( Cm ) 2.65pF ( Сот). Ө (の 
6C7B | 管 、 低 频 电 压 放大 
Ё ミ 1.0pF(C、。) 、 ミ 7pF( Ce ) A | 上 
极限 参数 : 6. 9V (Umas) a 5.7V (Шм), 、300V Ni 
(Шы), 、 ェ 150V( к), 1-45% (Р), 、7mA Ox 
(Ika), 、1MOCRcnas ) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 : 3.2mA( ム )、- 45У (Uc). 
6C8 极 管 、 低 频 电 压 放 |1.6mAAV(G)、22. 5kQ(R;) 


大 应 


应 用 参数 ( 单 管 ): 250V (Us )、0.25MQ 
(Ra), IMO(Rc). 61(K) 


р 
ц 


厂家 或 特点 或 应 


= 


参 数 、 申 概 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 


6CA7 


旁 热 式 阴极 五 极 
管 、 低 频 功 率 放大 
Лу 


灯丝 参数 : 6.3V( の ,) 、 1.5A(7) 
应 用 参数 (AB1 类 放大 的 两 管 ) : 
190mA( Z4 ), 350V (Uç ) 45тА ( 1c ) 1300 
(Rk). 3.4kQ(Z,)、 35W(P。) 、 5%(THD ) 

极限 参数 : 800V ( Usmas ) > 500V ( Ucowax ) 、 
150mA ( Ikmax ) > 27. 5W ( Pamas ) > 8W (Р), 
700КО (А) 


区 | 


350V( 0、) 、 


6CB6 


INT、 五 极 管 、 
电压 放大 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
其 他 参数 : 300V( 0、) 、 0.01mA(7。 ) 


6CES 


AMER 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
其 他 参数 : 300V( 0、) 、 0.01mA(7。 ) 


6CE6 


PARP 
五 极 管 、 宽 带 
不 放大 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 

基本 参 数 . 200V(U,). 9.5шА(/,), -2.2V 
(Ше), 150V ( Uca ) 、2.8mA (Io ) 、6.2mA/V 
(G). 600kQ(R;) 

极限 参数 : 2.3W(P。。。) 


6CK6 


劳 热 式 阴 极 五 极 
管 、 低 频 功 率 放 大 
Л 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 0.72А(1,) 

基本 参数 : 200V (U), 36mA (I), -3.5V 
(Uc; ) 、200V ( Uc; ) 、5mA (lcs ) 、10.5mA/V 
(G). 100kO(A,) 、 SkO(, ) 、 2.7W(P。) 

极限 参数 : 9W( Ph ) 


6CL6 


旁 热 式 阴极 五 极 
管 、 低 频 功率 放大 
Лу 


灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.65A(7) 

基本 参数 : 300V (0). 、30mA (4), -3V 
(Ua), 150V(Ucç ) 、 7mA (Tc ) 、12mA/V(6) 、 
90КО( А, ) 、 7kO(Z, ) 、 3.5W(P。) 

极限 参数 : 7.SW(P。』。) 
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(2%) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.175A(7) 
基本 参数 : 220V( ひ 、) 、20mA(7。) -14V 
2 FA =Ë = 
劳 热 式 阴极 三 极 (Uc). 14mA/V (G), 20kQ(R;) 、 68(1) 
6CM4 | 管 、 低 频 电 压 放大 、 
应 极 闻 电容 : 3. 9pF( С), 0. ЗрЕ(Сорт) 0.3pF 
(Cac) 
概 限 参 数 . +180V( Urma) 、 2.2W(P amas) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、 0.6A(7) 
基本 参数 ( 三极管 工 ， 低 频 电 压 放 大 ) : 200V 
(Ua), 、5mA(7。) 、- 7V( 0。 ) 、2mA/V( G). 
10. 5КО(А;) 、 21(ш), 1.25%% (Ры) 
基本 参数 (三 极 管 卫 ， 驱 动 ): 250V( 0、) 、 
20mA(7。) 、-8V(Uc)、4.4mA/V(C) 4.1kQ 
(R). 、18(w) 、2.8kO(,) 、0.8W(P。) 
应 用 参数 :5.5W( Pa ) 
旁 热 式 阴 极 不 对 。 30 
称 双 三 极 管 、 低 频 Eg 
6CM7 7 Ре /|、 6CM7 
电压 放大 应 用 、 小 МУ » EVAN 
功率 驱动 应 用 ДРА 
20 % 
SS/ < 
= iš ДУИ 人 
Б / КЭ A 
$ / С 
БАБА 
10 БОЛУ 
/WN 
2 
5 ЖР бу < 
つろ 
0 100 200 300 400 500 600 
Ua/V 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul)、0.3A(1) 
эв jh =Ë FF 一 
劳 热 式 阴极 一 | 基本 参数 ， 250V (Ш,), 、ImA (7、) 、- 3V 
oor кыт, (Uc), 1.4mA/V (G), 50kQ(R;) 、 70(0) 
低频 电压 放大 应 NN и 
极限 参数 : 1W( Ph,,,,) 
AMER. 旁 热 式 K2 A2 
阴极 不 对 称 双 三 极 | 灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.6A(7) K1 
6CS7 “| 管 、 低 频 电压 放大 | 其 他 参数 : — 8.5 (Uc). 10.5mA (1). 
8 GI G2 
立 用 、 小 功率 驱动 [2.2mAAV(G)、17(1) 
DA Al f 


р 
ц 


厂家 或 特点 或 应 用 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


6CW7 


劳 热 式 阴 极 三 极 
管 、 低 频 电 压 放大 
Лу 


灯丝 参数 6.3V(U,) 、0. 34А(Д) 

基本 参数 ; 90V(Us)、10.5mA(14)、-1.85V 
(Ue)s 6.8mAZV OE) 3.7kO ааз Сш), 
<1MO( Re) 

应 用 参数 .1.5W( Pi ) 


6CYS 


AMER 


灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.2A(7) 
其 他 参数 : 125SV( 0。) 、10mA(7 ) 、 
(G). 0.1МО(А;) 


SmA/V 


6CY7 


劳 热 式 阴极 不 对 
称 双 三 极 管 、 低 频 
电压 放大 应 用 、 小 
功率 驱动 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 6А(Д) 

基本 参数 ( 三极管 工 ， 低 频 电压 放大 ) : 250V 
(U,)、 1.2mA(1,) =3V(Uc), 1.3mA/V (6), 
52kQ(R;) 、 68(u). 1% (Рх) 

ERSA ERE, 驱动): 150V(0、) 、 
30mA(7。) 、- 18.5V (Uc). 5.4mA/V (С), 
9200(R) 、 5() 、 3kQ(Z1) 、 0.6W(P。) 

极限 参数 : 5-5% (Ру) 


6D5 


劳 热 式 阴极 三 极 
管 、 低 频 功 率 放 大 
Лу 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0.7А(Д) 
基本 参 数 . - 40V (Uc). 
2.25kO( Ai) 
应 用 参数 ( A 类 单 端 放大 ) : 275V( の 、) 、31mA 
(7) 、 32V(Ucms) 、 7.2kQ(Z,) 、 1.4W(P。) 


2.1mA/V (б), 


回 


6D6 


止 五 极 管 、 高 中 频 
电压 放大 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0. ЗА(Д) 

基本 参数 : -3 ~ -50V( Uo ) 、 
0.8МО(Е,) 

应 用 参数 ， 
(Ос) 


1. 6mA/V( G6) 、 


250V (0). 8. 2А (1, )、100V 


6D7 


劳 热 式 阴极 五 极 
管 、 低 频 电 压 放 大 
Лу 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0. ЗА(Д) 

基本 参数 : 3.2шА(/), -2У(Шв), 
V(G). ІМО(А;) 

应 用 参数 : 250V(UAA)、250V(Uc )、 
(AR。) 、1.1MO(A。」) 140(К) 


1.2mA/ 


1M》 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.2A(7) 
旁 热 式 阴极 遥 截 | 基本 参数 : 250V (Ua), 9mA (Д), -2V 
6DA6 LERE, mP C Uc), 、100V( 0。。 ) 、 ЗтА (Ic), 3. 6mA/V( 6) 、 
电压 放大 应 用 900kO( А, ) 
极限 参数 : 2.25W(P u) 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 ТА(Д) 
基本 参数 (三极管 [ ， 低 频 电 压 放大 ) : 250V (9) 
(UL), 9mA(7。) 、 - 8V( 0。) 、2.6mA/V( 6) 、 ① 
Р ві 7.7КО(К,) | 20(и). 2W( Pa ) / 
KILE £ 频 А 
6DA7 е й 基本 参数 (三 极 管 卫 ， 小 功率 放大 ): 150V О Wi © 
`. W ZN 
=i и (Ux), 、40mA(7。) -17.5V (Ug), 5.7mA/V W V 
功率 放大 应 用 О © 
(G). IKO (А), 6.3 (ш), 9KQ (ZL), 1.2W “^ 
(Po) ORO, 
极限 参数 : 6W( Ph, ) 
к2 A2 
AMER, RER ушлы, 6.3Ү(Ш). IAC) кі G2 
6DE7 E. лашу 其 他 参数 : - 11(0。) 、5.5mA(7、) 、2mA/V 
应 用 、 小 功率 放大 | ” — l ë GI G2 
(G), 17.5(u) 
ГА Al f 
f 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.36SA(77) 
К 应 用 参数 : 90У (U), 15mA (1), – 1.3V 
| „зе (Ue), 12.5mA/Y(6) 、 33(и) 
6DJ8 К, ЕЙ JE Ji 
| 极限 参数 : 550V (Шы), 25mA (ua). 
大 和 倒 相 应 用 и ae 
-50V ( Ucmax) > + 150V ( кш), 、1MO ( Remax ) ~ 
І. 8W( Pamax ) 
灯丝 参数 ; 6.3V(U;) 、 0.2A(1) 
旁 热 式 阴极 五 极 。 基本 参数 : 250V (Us)、24mA (71,)、-9V 
6015 “| 管 、 低 频 功 率 放 大 |(Uci)、250V(Ucs)、4.5mA(16)、5mA/V(G)、 
应 8OkO(R.). 10kQ(Z1)、 3W(Po) 
极限 参数 : 6W(P ы) 
灯丝 参数 : 6.3V( U1) 、 1.2A(7) LO 
基本 参数 : 250V (U), 75mA (Г), -22.5V O O 
EPEE ! 
6DQ6 旁 热 式 明 极 束 射 (Uci), 150V ( Uc; ) 2.4mA (Iç, ) 、6.6mA/V 
四 极 管 


(С), 20kQ(R;) 
应 用 参数 ; 15W( Pa ) 


(Ж) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.75A(1) 
基本 参数 : 170V (Ua), 18mA (4), -2.5V 
旁 热 式 阴极 三 
6008 Uci), 170V (Ua), 7mA (Io), 11mA/V (G). 
Q M- EREA (Uci) (Uc) (15) (6) 
100К0( А,) 
极限 参数 : 4W(P.,.. ). 1-7% (Р) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 1.05A(7) 
基本 参数 : 170V(0、) 45шА(1,), -22V 
旁 热 式 阴极 束 射 
6DR6 Ши (Шы), 170V(Uc)., 3mA(7。。 ) 、 6. SmA/V(C) 、 
10kO( А,) 
极限 参数 : 8W(P。。。) 
灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、0.3A(1) 
6DT6 AMER f 
其 他 参数 : 1.SW(P。) 
" 灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.3A(7) 
劳 热 式 阴极 双 三 基本 参数 : 250V (Us)、10mA (4), -2V 
6DT8 Е, (Ка E i (0。)、 5.5mAZV(G). 11KOCR.) 、 60(и) 
天 和 倒 相 应 用 I ал 
极限 参数 : 2. 5W( Ph, ) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.6A(7) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 : -27V(Ue) 、1.7mA/V(6) 、 3.5КО 
6E6 “| 极 管 、 低 频 功 率 放 | (Ri) 
大 应 应 用 参数 ( A 类 推 挽 放大 ) : 250V(U,). 36mA 
(Гл). 32V( Uccms)、 14kQ( Ziaa)、 1.6W(Po) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui)、0.3A(1) 
旁 热 式 阴极 遥 截 | 基本 参 数 . -3 ~ -30V(0。」) 、1.7mA/V(6) 、 
6E7 “| 止 五 极 管 、 高 中 频 10. 8MO(R;) 


电压 放大 应 用 


应 用 参数 : 250V(/。) 、8.2mA (1), 100V 
(Ше) 
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(2%) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布 、 外 形 或 者 其 他 
G2+4 01 
6EA7 -G INT 灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、 0.3mA(77) 
灯 多 参 数 . 6.3V(U,) 、 0.45A(7) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 18mA(7、) 、- 1V 
旁 热 式 阴 极 三 (Uc)、8.5mAAV (G), 4.7kO (А), 40 (ш). 
极 - 五 极 复合 管 、2.7W(Panax) 
6EA8 


高 中 频 电 压 放大 | 基本 参 数 ( 五 概 管 部 分 ): 200V(U,), 10mA 
应 (7、) 、- 0.9У (Ше), 110V (Us ) 3.5mA 


(Го). 5.2mA/V ( G), 400КО (К,), 2.8W 
(Рл) 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.3A(1) 

旁 热 式 阴极 遥 蕉 | 基本 参数 : 170V(7。) 、14mA(7、) -1.8 ~ 
6EH7 “| 止 五 极 管 、 高 中 频 | -7.5V(Uci )、90V(Uc ) 、3.3mA(Tc2 ) 14mA/ 
宽带 放大 应 用 V(G) 、 350kQ(R.,) 

极限 参数 : 2. 5W( Ph, ) 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.3A(1) 
基本 参数 : 230V (Ua), 10mA (1), -3V (9) 
(Шу), 230V (Uw ) 、4mA (Л), 14. 4тА/У ンプ (7) 


旁 热 式 阴极 五 极 |( 6)、0_4sMQCR ) А 


СА の 
6EJ7 极 间 电 容 : 10pF( Ci ) 、3pF( Cour), 0.005рЕ 
17 | 天 应 用 、 低频 电压 AO Р 
АС 


放大 应 用 
极限 参数 ; 250V (Uw)、250V (Uou) | (の sha © 


25mA ( кы), 150V (Ок). 1MO (К) > Ө (4) 
2. 5W( Pamas) > 0.9W(P cmas ) 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 


旁 热 式 阴 极 锐 截 | 基本 参数 : 170V (Ua), 10mA (4), -2V 
6EL7 E 五 极 管 、 低 频 电 (Uc)、170V (Uca), 2.5mA (Iç ) 、7.4mA/V 
压 放大 应 用 (G). 500КО(А;) 


极限 参数 : 2.5% (Ру) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.9A(1) 
”| 应 用 参数 (三 极 管 1， 低 频 电压 放大 ): 250V 
劳 热 式 表 极 不 对 | )、1.4mA(7) -3V(Uç), 1.6mA/V() 、 
+ — р fs i 
6EM7 NR 40kO(&) ‚ 68(и) 、15W(Pw) 
AVA “学 
应 用 参数 (三极管 卫 ， 功 率 放 大 ) : 150V( 0。 )、 
放大 应 用 用 参数 (三极管 率 放 大 ) (04) 
S0mA(7。) 、 -20V( 0。) 、7.2mA/V(6) 7500, 
(Ri)、 5.400), 10W( Pas) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、0. 18A(1) 
劳 热 式 阴极 三 极 。 基本 参数 ; 200V(0。) 、10mA(7、)、-1.2V 
6ERS | 管 、 低 频 电压 放大 
i (Ug), 10. 5mA/V (G), 80kQ(R;)、 25(и) 
І 极限 参数 : 1.3W(P。。。) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.365A(7) 
劳 热 式 明 极 双 三 | 基本 参数 ; 90V(0。)、 ү0.5һА(,), —1.5У 
6ES8 “| 极 管 、 低 频 电 压 放 人 
„) 6. өт ғ). 2. ils 
大 和 倒 相 应 用 к 
极限 参数 : 1-5% (Руы) 
灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、 0.35A(7) 
6F1 MAZ 其 他 参数 : 190V(UA) 、190V( 7。 ) -1.55V 
(Ше), 、10.3mA(7。) 、 9.25mA/V (G) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.2mA(7,) G3 _ G2 
其 他 参数 : 230V(C、) 、100V(7。 ) 、- 1.8V 
6F11 MAZ (Шы), 4.5mA (I), l.ImA (Д). 2.2mA/V | 


(С), IMQ (Ri), 5.3pF (Сок). брЕ (Сук), 
0. 007рЕ( Coia ) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 (0.45 +0.05) А(/,) 
基本 参数 ( 三极管 部 分 ) : 150V(U,). (13 +5) 
тА(1), 56Q( Rk) 8-5mA/V (G), 5КО(А;), 
40(и) 
基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 250V(U,). (10 +3) 
mA(7。)、110V(0。)、 ミ 5.5mA(7。) 680 
(Rk). 5.2mA/V (G), 400kQ(R;) 
F RA DI к= 极 间 电 容 ( 三 极 管 部 分 ): 2. SPF(CN ) 0.4рЕ 
aa СЕ ако 
立 用 、 混 频 及 珊 频 | 极 间 电 容 (五 极 管 部 分 )，5pFUCN ) 、2.6PF 
电压 放大 应 用 
(Cour) 、0.01pF(CAc ) 
极限 参数 ( 三极管 部 分 ) : 300V (Uns)、0V 
(Ucmax ) > 20mA (а). 2.7W (Ры), 1МО 
(Кс) 
极限 参数 (五 极 管 部 分 ) : 300V (Ui )、0V 
(Uca) 300V (Шош), 20mA (Д). 2.8W 
(Рл) 0. 5W( Perma) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.3A(1) 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参 数 . 0.9mA(1,)、-2V(Uc)、1.5mA/ 
6FS “| 管 、 低 频 电 压 放大 |V(C) 68КО(К,) 
应 应 用 参数 ; 250V(UAA) 、0.25MO(CRA ) 、1MO 
(Rc). 60(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.7A(7) 
基本 参数 : -16.5V (Uc)、2.5mA/V (G), 
80kQ( А, ) 
应 用 参数 ( A 类 单 端 放大 ) : 250V( の 、) 、 34mA 
an О оу матом SI 


率 放 大 应 月 


Н 


7kO(Z,) 、 3.1W(P。) 

应 用 参数 (A 类 推 挽 放大 ): 315V(/、) 、62mA 
(7。) 、 315V (Ug), 12mA (Te), 45У (Uccms) 、 
10kO( Zisa), 10W( Po) 


SI 
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(Ж) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.3A(1) 
基本 参数 ( 三极管 部 分 ): -3V(Uc)、0.5mA/ 
| УСС), 16kQ(R;) 
ЭКИИ ШШ аР). 8.5mA(1)、-3 ~ 
止 五 极 - 三 极 复合 
H |-35V(Ue,) 、 1. ImA/V(G) 、 0. 8MQ(R;) 
6F7 管 、 高 中 频 电 压 放 ОСЕ ЕИ 
大 应 用 、 低 频 电压 应 用 参数 (三极管 ,低频 电压 放大 ): 250V 
ЖЫШ (Ua). -4У(Ш;), 0.1MO(R,). 500kO(Rc). 
7(K) 
应 用 参数 (五 极 管 ) : 250V(U,). 6.5mA(1,.).. 
250V( Uc, ) 
Е 灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.2А(Д) Ф 
НЕМИ ЕЕ) се. аа ЖЕ ш. @ O 
6FY5 | 管 、 低 频 电压 放大 の 。)、1.3mAY(e) 、 SkO(&) 65(u) < 
М ( eS .3m (С), ( i). (и (5) (2) 
极限 参数 ,2.2W( Pa ) LO 
G L 
灯丝 参数 ; 6.3V(Ur) 、 0.3mA(7) 
6G5 INT 其 他 参数 : 100V(0、) 、0.5MO (А, ), ОУ A 5 
(Uc), 190pA(I,) 、 0.7mA(1,) 
f f 
L G 
灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、0.3mA(7) 
A 
6G5- G INT 其 他 参数 : 100V (U,). 0.SMO (А, ), ОУ 
(の 。)、190pA(7。) 0.7һА() i i 
K 
灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.15A(7) 
" = 基本 参数 : - 9V (Uca), 2.3mA/V (С), 
„о 0. 175МО(А,) 
6666 E, RAIK) 
„ы Тола СА 关 单 端 放 大 ):180V (Us) 15шА 
AVA 
(1), 6. 5V (Ucims ) 、180V( Uc ) 、3mA(7。。 ) 、 
10kO(,) 、1.1W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ut) 、 0.4A(7) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 100V(/、) 、15mA 
(7。) 、-3V(0。) 、 9mA/V(G) 、2.3kO(R ) 21 
z J =ë [J = 
Ми s РВ, 
6GJ7 | 极 - 五 极 复合 管 、 


10mA 


低频 电压 放大 应 


基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 170V(U,). 
(7。) 、-1.2V( 0 ) 、120V( 0。 ) 3ъА(Ль), 
11mA/V(6) 、 350kQ(R,; ) 

极限 参数 : 2W(P。。。、) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.7A(7) 
基本 参数 ( 三极管 部 分 ): 250V( Us)、1.2mA 
(I). —1.9У (Ug), 1.6mA/V (С), 220kQ 
(R.). 100(и) 
极 间 电容 : 2pF( Cin )、1. 8pF( Cour), 1. 6pF 
(Сас) 
PAARE 基本 参数 (五 极 管 部 分 )， 250V(U,). 36mA 
6CW8 о (L). -7V (Uc), 250V (Ug), 5.5mA (Io), 
功率 放大 应 用 10mA/V(G) 、 45КО(Ё,) 
极限 参数 ( 三极管 部 分 ) : 300V(U,,. ) 、8mA 
(Lea) 、100V( О) < 、10MO( AR) 、0.5W Gr к 
(Ра) 
极限 参数 (五 极 管 部 分 ) . 300V( Us ) 、300V 
(Шомдх), =100V (Urma), 55MA (knn), 1МО 
(Roma J. ЭУ (Ры), 3W( Posna) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 ， - 2V(0。)、1.325mA/V (С), 
旁 热 式 阴极 双 三 53,008) 
6H10C | 极 管 、 低 频 电 压 放 Е _ 、 
大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Usa), 
0.25МО(Ё,), 1.7MQ (Rg), 0.5MOQ (RE ) 58 
(К) 
灯 多 参 数 . 6.3V(U,) 、 0.35A(7) 
基本 参数 : 90V( の 、) 、10.5mA(7。) 1250 
ЗРАЗИ tp y. 6. ВпА/У(С). 25(ш). SOR 
6H14I | 双 三 极 管 、 低 频 电 EMER: Әр (Cy (Са). 
压 放大 应 用 
<0. 25pF( Cc) 
极限 参数 : 1.5W(P。。。、) 、1MO( Aa、) 
旁 热 式 阴 极 超 高 | 灯丝 参数 : 6.3V( U4)、0.05A(1) 
6HISH | 频 双 三 极 管 、C 类 | 基本 参数 : 150V(U,). 30шА(/,), 5.3mA/V 
放大 应 用 (С). 7.1kQ(R;) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.6A(7) 
基本 参数 : 200V (U), 7.SmA (T, ). 6000 
| — an (Rg), 4.35mA/V(C) 、 35() 7.6kQ(R;) 
— шз кин 极 间 电容 : 3.1pF (Cw), 1.8рЕ (Сот). 


<2.2pF( Cac) 
极限 参数 : 2.2W(P。。。) 、1MQ( Re ) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 6.3V( U1)、0.3A(1) 
基本 参数 : 90V (U,)、15mA (I, ). 6800, 
BARBRA | (RR )、12.5mA/V(6) 、 33(g) 
6H24 | 双 三 板 管 、 低 Ешй. БЛ ЖИР ЫЗ 
H 4: 6. У ` 2. у т) 
频 电压 放大 应 用 з качып 
<0.25pF( Cac) 
极限 参数 : 1. 8W( Pi ) 
灯 多 参 数 . 6.3V(C,) 、 0.34A(7) 
基本 参数 : 250V (Ua), 2.3mA (/,), 
劳 热 式 阴极 高 | > 1mA/V(C) 、 97.5(1)、 46. 5КО(А;) 
GH HEERA БЕ] мш 2.35 (Сы). 3pP (Сал) 
H. 谷 : е 、 っ pF ДЬ 
频 电 压 放 大 应 用 F: pF ( CiN pF ( Cour 
=0.7рЕ( Cac) 
极限 参数 : 1%Х (Ру), 0. 5МО(А с) 
Е 灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0. 825А(Д) 
ЮЕ 基本 参数 : 80V (U,). 40mA (I), 560 
6H30II | 三 极 管 、 电 压 放 ГЮ 
大 应 用 сия 
极限 参数 : 250V( Uns) 、 4W(P amas) 
灯丝 参数 : 6.3V( 7,) 、 0.35A(7) 
基本 参数 : 150V (U, ). 8.5mA (/,), 
FARME | 。 9mA/V(C) 、 36() 、 6. 1kO( R.) 
OR | ss 极 间 电容 ; 2.7pF (Cw), 1. 55рЕ (Сот) 
B 4%: 2. s 1. урт) a 
电压 放大 应 用 Кн к 
<1. 6pF (Cac) 
极限 参数 : 1. 5W(Pama) 、1MOQ( Rows) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 2.5А(1) DA 
旁 热 式 阴极 双 基本 参数 : 135У(0,), 110тА(/,), 2500 (3) (6) 
6HSC | 三 极 功率 管 、 稳 И Y A 
压 调整 应 用 j h мге, 
极限 参数 : 6.7mA/V(6) 、460kQ(R;) 
K2 АІ 
灯丝 参数 : 6.ЗҮ(0;), 0.ЗА(Д) А2 
6Н6 INT 
其他 参 数 . 420V x2(0。) 、8mA x2(7) £ f 
M K1 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
800 
6He-G/GT 
a 
6001—12 = 
| Q š 
N 
> 
< м) 
= 400 一 
6H6 INT ご IM — 
>| 
°c 
200 1000000 > 
2500000 qE 
5000000 є 
Об -30 —20 0 0 
Ua/V 
K2 Al 
灯丝 参数 : 6.3V( Ut)、0.3A(1) А2 
6H6 -G INT 
其 他 参数 : 420V x2(0。) 、 8mA x2(7。) 
Е Чк 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0. 81A(1) Z° SN 
旁 热 式 阴极 高 M 
BARNEH н 基本 参数 ; 250v(0。) 、7mA(7。)、3.2mAY @ © 
6H7C | 双 三 极 管 、B 类 推 
(G). 35(ш), HkQ(R) Q の 
KKM N s 
极限 参数 ;4.2W( Pi) WM 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、0.6A(1) = 
基本 参数 : 250уУ(Ш,), 9тА(1,), 2.6mAZV 
ж ju =Ë [ а 
АА ЕТА T IRR) 7 О 
6H8C =, (КЊ 极 间 电容 ;3pF (Cw)、1pF (Со). <3.9рЕ (2 @) 
容 : F 、 F (Сот). <3. 9pF 
压 放大 应 用 р IN р OUT І C=) 
(Cac) e (8) 
极限 参数 : 2.75W(P ama) 
А24 А d 
Gl TNO 
6H8 -G MAZ 灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.3А(1,) 22 с 
f Lpi 
M LT KG3 


续 ) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 : 2.3mA(7、) 、- 2V( 0。) 、1.6mA/ 
旁 热 式 阴极 双 三 VCC) .4.4kQ(R) 
6H9C | 极 管 、 低 频 电 压 放 а А 、 
大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Ua ) 、 
І 0.25m0(A、) 3.2MQ (Rg), 0. 5МО (Re ) 60 
(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.18A(7) 
基本 参 数 : 135V (Us)、12mA (4), -1V 
(Uc), 、15mA/V(6) 、5kO(A,) 72(и) 
HARMES арна 98. a (С). 2:907 (Сах). 
6HA5 | 管 、 低 频 电 压 放大 
应 0. 36pF( Cac ) 
Е 极限 参数 : 200V( ひ 。。) 、- 50У (Шш), 
+ ПОУ( Ока ) 22mA (кы), IMQ (Кс) 、 
2.6WCPAnas) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.8A(7) 
基本 参数 : 250V (Оу), 43шА(/,), -20V 
旁 热 式 阴极 来 身 (Ше), 250V ( Uca), 3.5mA (1). 4.1mA/V 
6HES “| 四 极 管 、 低 频 功率 
(G). 50kQ(R;) 
放大 应 用 | 
极限 参数 : 350V ( Uamas )、300V ( UcowAx )、 
=100V( Ск) 、 2-75%/ (Ро ыу) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.45А(1) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 100V( の 。 ) 、14mA 
i с УЕ, 
_ TJ £ A s 
站 
高 中 频 电压 放大 . 
应 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 170V(UA ) 、10mA 
I (Ll). = L2V (Ug), 150V (Ug), 3.3mA 
(7。) 、12mA/V(C) 、 35kQ(R;) 、 2W (Pana) 
灯 多 参 数 . 6.3V(U,) 、 0. 17A (1) 
基本 参 数 . 120Ү(0,). 4.5 ~ 12mA(7/ ) 、 
120V( Uw) 、S3.2mA(7。) 、(5.2 ェ 1.4) mA/V 
as Ju м, = M > (G) 
FARDA рн ж. 43pF (CN)、2.35pF (Сот). 
6J1 止 五 极 管 、 宽 频带 


高 频 电 压 放大 应 


<0. 02pF( Cac)、 4. 65рЕ(Ск) 

极限 参数 ;7V (Шш). 5.7V ( Urwin ) 、200V 
(Uamax )、 150V (Оо ) 、 + 120V (ШОк), 
20mA ( kmax ) 、 1.8W ( Pamas ) > 0. 55W (Ро ) > 
МО (Ксы) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.8A(7) 
基本 参数 : 125SV( 0、) 、11mA ( 7。 ) 125V 
旁 热 式 阴极 双 五 (Uw ) 、3.8mA (Ie), 0.65W (Pe. ) 、560 
вт жЕ ани (Rk ， 自 给 偏 压 ) 、 13mA/V(G) 、 200КО(К,) 
_ 极限 参数 ，330V (U... ). 330V (О). 
3. IW( Pama) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.2A(1) 
基本 参数 : 120V( 0。) (7.5+2.5) mA(7。) 、 
120V( 0。 ) <3.5тА(Дь), 、(4.8 ェ 1.2) mA/V 
(G). 2000( Rk) 
AR BIER BiR E 极 间 电容: 4.0pF (CN)、3.8pF (Сот). 
6J1B | 五 极 管 、 宽 频 电压 i 
放大 应 用 в 


极限 参数 : 6.9V(0。。。) 、5.7V( О). 150V 
(Usa). 125V (Осо) 14mA (а) 1.2% 
(Рам). 0.4% (Ры), +150V( Ок). 1МО 
(Remax) 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 17A (1) 
基本 参数 : 120V(/。) (5.5 +2.5) mA(7。) 、 
120V (Uw )、 < 3.7mA (5). ОУ (Ug), 
旁 热 式 阴极 锐 截 |0 13MO(R ) 
6]2 ыо A 极 间 电容 : 4.0pF (Ск). 2.5pF ( Cour )、 
<0.02pF( Cc) 、 ミ 4. SpF( Cx ) 
极限 参数 : 7V (Umas) > 、5.7V (Шш), 200V 
(Uka). 150V (UG max) 20mA (Г). 1.8W 
(Рам) 0.85 (Ре), 1МО (Кем) 


БЯ 


W. 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.45A (1) 

基本 参数 : 150V (U), 13.3 —22.6шА(/,), 
6V(Ua ) S31 ~34mA (Ia), = 1.1V(0。 ) 、 
150V( 0。。) 、 ミ 6mA(1g3 ) >35kQ(R;), (17+ 


o 4.4) mA/V(6) 
к менег 极 间 电 容 : 8pPF(CIN) 2. 5рЕ( Cour ) «0. 045 
管 、 宽 频带 高 频 电 ве) 
压 放大 应 用 рш 


极限 参数 ;7V (Шы), 5.7V (Uka). 200V 
(Шы), 6- 57V (Шш), 5.43V( Uca) 、 200V 


(Ucsmax) > 150V ( Ukmar ) > 3.5W (Р), 0.3W 
(Poma b, 1WCPo3max) > 0. IMO(Roamax) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) (0.44 +0. 03А) (I) 
基本 参 数 . 150V(U)、8 ~ 20mA( 八 ) 150V 
(Uc). <8шА(Л„), OV (Ug), 500 (Rg), 
К Е 15 +5) mA/V(C 
_ | к: м рЕ( Сү), (3.0 0.45) 
врз ИИИ рса). EC 、S10mF(Cw) = 
宽频 带 高 频 电 压 放 0. 15pF( Cre) 
大 应 极限 参数 ;6.9V( U6) 、5.7V(0。。) 、 150V 
(Uka). 150V (Шоу), 100V( Ок). 、2.45W 
(Рл )、 1-15%/ ( Porma ) 40шА (Л )、 
0.3MO(AGa 。) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
基本 参 数 . 250V (U), (7+3) mA(7、) 、 
150V( 7 ) 、S3mA(7。。 ) 、2000( Rk)、 0. 75МО 
旁 热 式 阴极 锐 截 | (Ri)、3.5 ~6.2mA/V(G) 
6J3 止 束 射 四 极 管 、 高 | 极 间 电容 : 6.5pF (Cw), 1.5рЕ (Cour )、 
频 电 压 放大 应 用 <0. 025pF( Cc) 
极限 参数 : 7V (Ui )、5.7V (Шы), 330V 
(О) х 165У( Шом), 2.5W( Pa J). 0.55W 
(os) 、1MOCRcnas ) 
灯丝 参数 . 6.3V(U;) 、 0.165A(77) 
基本 参数 : 120V(U,)、 (6 +2)mA(7,) 、120V 
(Ua), (1-4 +0.6)mA(fa), OV (Ucs), 2000 @ —( 
旁 热 式 阴极 低 振 | (Rx)、(6 22) пА/У(6) О 
spop MOSS E TR 极 间 电 容 : (4.41.4) рЕ(Ск). (2.0 +0.5) | 
£. КЕЙН ЕСК pF Сорт). 、 ミ 0. 1pF(C。。 ) 、 ミ 6. ОрЕ(Ск) D 
应 极限 参数 : 7.0V(Uas ) 、5.7V( Usa ) 、150V е. 
(Шш), 150V ( а ) 、 + 150V ( Urnas )、 © (8) 
1.2W( Pamas ) > 0.5W (Ры), 10шА (к), 
IM (Rormax ) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
基本 参数 : 250V(U,). 、 (11 ょ 3.3) тА(/,), 
150V( /。。 ) 、 ミ 6.2mA( 7 ) 68О(КК), 0.9МО 
旁 热 式 阴极 锐 截 | (Ri)、4.8~7mAAV(G) 
6J4 F 五 极 管 、 高 频 电 | 极 间 电容 : 6.3pF (Cin ) 、6.3pF ( Cour ) 、 
压 放大 应 用 <0. 0035pF( Cnc ) 


极限 参数 :7V (Шм). 


(Ол) 、150V( Ucz max ) > 


5.7V( Urwin ) 、300V 
+90V( О). 3.5W 


(Ра) ~ 0.9% (Ро), 20mA (Ikma ) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、(0.45 +0. 035) A(77) 
基本 参 数 . 300V( り 、) 、 (10.25 +2.25) mA 
S (1), 150У(Шь), (2.5 +1) mA(7。) 1600 
о (Ёк), (9+2) mA/V(6) (3) (6) 
宽频 带 
6J4P ` ани 极 间 电容 , (11+2.2) pF(Cw) (6=1.5) pF 
局 ЙД ЯЙ ЕҢ, 店 
кк í 7 (Cour) S0. 015pF( Cac) (2) (7) 
ў 极限 参数 ;6.9V (Шы), 5.7V (Шы), 330V NN 
(Urm ) > 160V (es )、 ょ 100V ( Urna ) Q 3 
3.3W(P。。。) 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.45A(7) 
基本 参 数 . 300V(0 り 、) 、 (10 =4) mA(7。) 、 G (5) 
" -2V (Ша), 、150V (0). < 3.5mA (Д). š 
劳 热 式 阴极 高 跨 350kQ(R)、(9 =3) mAZ/V(G) 
6]5 соіа 极 间 电容 : 8.5pF ( Ca). 2. 2рЕ (Сот). 
管 、 宽 频带 高 频 电 oort 
压 放大 应 用 
极限 参数 : 7V(0。。) 、5.7V( Ui, ) 、300V 
(Олы )、 150V (Шо), + 100V ( Ока ) > 
3: 6W( Pina ) ‚0. SW( Pema ) 、 20mA( Ikmax) 
旁 热 式 阴极 双 三 。 灯丝 参数 : 6.3V( Ut)、0.45A(1) 
6J6 “| 极 管 、 低 频 功率 放 | 应 用 参数 射频 C 类 放大 : 150V(U,). 30mA 
大 应 (I). 、-10V(C。) 、 0.35W(Psc) 3.5W(Po) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
6J7 INT、 五 极 管 、 其 他 参数 : 300V (U, ). 125V (Ug), 0.75 W 
低频 电压 放大 应 i ~ 
(Pa) 
ITZ% 6.3V(U;), 0.2A(7) 
基本 参数 ; 250V (Ua), 3mA (А). (-2+ 
1.1) V(U), 140V (U), (0.55 +0. 15) mA 
SEN (7。) 、 ОУ(Шез) 、 1.6 -2.053mA/V(C) 
6J8 оо 极 间 电 容 : (4 +1) рЕ(Ск). (5.5 +1.5) pF 
请 pu 僅 Bs 
低频 电压 放大 应 (Cor). 、S ミ 0.05pF(C。。) <0. 0035рЕ(ССІР) 


极限 参数 : 7V (Шы). 5.7V (Utin) 、300V 
( Шлак), 200V ( Ucz max ) > 100V (Ок), 1W 
(Рл) 0. 2W (Р), бтА (Ikma ) > 2.2МО 
(Remax) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 (0.3 +0. 025) A(7) 
基本 参数 : 2530V(UA)、 (3 ょ 1) шА(/,), 
—-3V(Ua ) 100V (Uc), (0.8 +0.4) mA 
о (15). OV(Ucs)、 (1.65 +0. 35) mA/V(6) 
6J8P па най 极 间 电容 : (7 ょ 1.1) pC), (71.8) pF 
n (Сот). <0. 007pF( См) 
极限 参数 : 7V (Umas) > 5. 7V (Utin ) 、330V 
(Uka), 140V (Шом), 100V (Urn), 2.8W 
(Ры), 07W Po) 0. 5MO(Rona) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 : 150V(U,).(15.5 +4.5) тА(/,), 
150V( 06). <4.5mA(1w) 、0OV(U ) (17.5 
旁 热 式 阴极 锐 截 +3.5) mA/V(O) 
6]9 Инин, A 极 间 电容 : 8.5pF (Ск). 、3.1pF (Сот). 
频带 高 频 电压 放大 
<0. 03pF( Cac), 、 ミ 7pF( Cr ) 
极限 参数 ;7V (Шы). 5-ТУ ( Urs ) 、250V 
(Uka J) 160V (Ос). 35mA (кы), 3W 
(Ры), 0.75W( Peo) 、1MO( RG ) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ut) 0. 45А(Д) 
基本 参数 ( 三极管 部 分 ): 200V( Us)、3.5mA 
旁 热 式 阴极 三 i((14)、-2V(Uc)、3.5mA/V(G)、20k0(R;)、 
6JW8 Ж-Е, 7000). 、1.4WCPAna ) 
低频 电压 放大 应 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 100V( 0 ひ 、) 、6mA 
(7。) -1V(Uc ) 、100V( Ue ) 、1.7mA(7。) 、 
5.5mA/V(C) 、 400kQ(R;) 1. 2W(P ua) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 : 200V( ひ 、) 、12mA (7 ) 90V 
旁 热 式 阴极 遥 截 | (Ucz)、4.5mA ( 16 ) 1200 (Rk). 12.5mAZV 
6K13II | 止 五 极 管 、 宽 带电 (G6G)、0.5MQ(R:;) 
压 放大 应 用 极 间 电容 : 10. 2рЕ (CN)、3.3pPF ( Сот). 


ミ 0.006pF(C。。) 
极限 参数 : 2.5% (Ру), 0. 65W( Porma) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.2A(1,) 
基本 参数 : 120V(U,). (5+12.5) тА(/,), 
120V( 0。 ) <4тА(Л„), 200О(Кк), (3.8 + 
6.6) mA/V(C) 
ЗАСВ 极 间 电容 : SpF(Cr。) 、4pF( Cour ) «0. 035pF 
6К1В EERE, 5 
压 放大 应 用 下 I 
极限 参数 : 6.9V(0。。) 、5.7V( 0 ) 、150V 
(Шыу), 125V (Шш), + 150У ( Ок ) 
14mA( кык), 1.2W (Рх), 0.3W (Poa). 
IMO (Roma) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 15A (1) 
基本 参 数 . 250V (U), 6.65mA (Z4), 100V О 
旁 热 式 阴 极 遥 截 (Uc). 2. 7mA (Io), 1.85mA/V (С), 4500, @ D 
6KIII | 止 五 极 管 、 高 频 和 | (R;) [/ BB 
中 频 电压 放大 应 概 间 电 容 , 3.4pF (CN)、3pF (Com )、 Ө (2) 
<0. 01pF( Cac) 
极限 参数 : 1.8W(P,。。) 、0.33W( Po ) 
灯丝 参数 : 6.3V(U;), 0.3A(7) 
I ЕТ 基本 参 数 . 250У (U), 9.25mA (I4), 100V Zt 
>й инж (0。) 、2.5mA(7。 ) 、 2mA/V(6) Ө, (6) 
х ш 极 间 电容 : 6pF(Ci。) 、7pF( Cor). <0. 003pF P 
中 频 电压 放大 ら > 
(См) ӨС 
极限 参数 ;4.4W( Pa ) 、0. 44W( Pooma) 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) (0.3 ょ 0.025) A(7) 
基本 参 数 . 250V( 0、) (9.25 + 2.75) mA 
(1), -3V(Uc ). 、100V(C。 ) (2.5 =0.9)mA 
PARIER Се), 、(2 ょ 0.4)mA/V( の ) 
6K3P “| 止 高 频 五 极 管 、 高 | 极 间 电 容 : (6.5+1.3)pF(CCN)、(7+1.8)PF 
频 电 压 放大 应 用 (Сет), 、 友 0.007pF(CCAc ) 


极限 参数 : 6.9V( Ui )、5.7V( 0 ) 、300V 
(Ола) 、 100V ( Ok) 、4.4W 
(Ра) > 0.44W( Pozmax) 


140V (Uya). 


(Ж) 

型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 

灯丝 参数 : 6.3V(0,) (0.3 ょ 0.03)A(7) 
基本 参 数 . 250V(/。) 、(10 +3) mA(7。) 、 
100V( 00). 、S ミ 5.5mA(7。 ) 、(4.4 =0.9) mA/V 
旁 热 式 阴极 遥 截 |(C) 0.85МО(К,) 
6K4 “| 止 五 极 管 、 高 频 和 | 极 间 电 容 : 6.0pF ( Civ )、6.3pF ( Cour ) 、 
中 频 电 压 放大 应 用 | <0. 0045pF (Cac) 
极限 参数 : 6.9V( Us, )、5.7V( Us ) 、300V 
(Uka). 125V (Шы), + 90V (Ukmar), 20mA 
C kmax) ~ ЭУ СР), 0- 6W (Paama) 
ITZ% 6.3V(U,). 0.3A(7) 
基本 参数 : 250V (Ua), 10mA (Г). 100V 
ARERR (Uc). 3.7mA(7。。 ) 、680( Ar, ) 、4.4mA/V(C) 、 
6К4П | 止 五 极 管 、 高 中 频 |0.85MOCR; ) 
电压 放大 应 用 极 间 电容 : 6pF (Ск). 6.3pF (Сот). 
<0. 0035pF (Cac ) 
极限 参数 : ЗУ (Ры). 0.6% (Р) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参数 : -3V(Uc) 、1.4mA/V(6) 50КО 
6K5 “| 管 、 低 频 电压 放大 | (R;) 
应 应 用 参数 ; 250V(VAA) 、0.25MO(A。) 、1MO 
(К), 75(K) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 4А(Д) 
基本 参数 : -18V(7。」 ) 、 2.3mA/V(6) 68kQ 
А 劳 热 式 阴极 五 极 (К) 

Ske А 低频 功率 放大 | 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 )，250V(UA) 、32mA 
(1) 、14V( Ос) ‚ 250У( Uc) 5.9: SmA (Ic) ` 
7.6КО(7\), 3.4W(P。) 

灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 : 250V ( Us)、7mA (1,), 、100V 
旁 热 式 阴极 遥 截 |(Uc: ) 1. 65mA (Ie), 1.45mA/V (G). 1MQ 
6K7 EERE, AMAR) 
中 频 电 压 放大 应 极 间 电容 : 7pF ( С), 12рЕ ( Cour )、 
去 0.005pF(CAc ) 
极限 参数 : 3W( Phas ). 0.4W(Poxa) 
灯丝 参数 . 6.3/30V( ,) 、 2. 85/0.6A(7) 
6KD6 東 射 四 板 管 其 他 参数 : 300V (U), 100mA (74), -22V 


(Uc), 640Q(R;) 、 28W(P) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0. 15А(1,) 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参数 : 8mA(7、) 、-9V(Ucl ) 1. 9mA/V 
615 管 、 低 频 电 压 放 大 (6G)、9kQ(R;) 
应 应 用 参数 : 250V( Uh) 、0.1MO(A、) 0.5МО 
(К), 12(К) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ut) 、 0.9А(/) 
基本 参数 : -18V(Uel ) 、 5.2mA/V(6) 、 33kQ 
劳 热 式 阴极 四 极 (в) 
ш — r a 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ) : 350V(U,). 、54mA 
(1), 15V (Ucim), 250У (б), 2. 5mA (Ie), 
4. 2kQ( Z), 10. 8W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3V( 0.) 、 0.9A(7) 92 ol 
B 気 参 数 与 基本 参 数 ( 単 管 ), 250V (Ш,), А Z 
250V (Uw )、 -14V (Ug), 72mA (I), 5mA © 
(lo). 22.5КО(Е,), 6. 5W(P) 
有 气 参 数 与 基本 参数 ( 推 挽 ): 270V (U), 
270V (Uw )、 = 17.SV (Uo )、134mA (1, ) 、 
11mA(7。 ) 、SkOCRAA) 17.5W(P) 
极限 参数 (三极管 ) : 450V(U,). 450V( Uc ) 、 
30W(P、) 
极限 参数 ( 五 极 管 ): 500V( 0、) 、450V( 0。 ) 、 
30W(P。) 
JJ. ЭЖ, R 
SCC тве 
61.6 
ч йу TH АУС) 
зоо ШШШ HHH 
-8.0V HH へ 
-12V HESS Hi 
22% に 16V SS 
で -20V 9 
-25V 
100 -30V 
—35 V: 
ASV 
-SQV HH 
0 00 200 300 400 500-50 -40 -30 -20 -10 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
由 一 (3) 
616 - 灯丝 参数 : 6.3V( Ut) 0.9АА(1,) 28 © 
東 射 四 概 管 ы н 
GC/5881 其 他 参数 : 500V( の 。) 30W(P) D 
Q 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 1. 5А(Д) 
基本 参数 ( 三极管 部 分 ): 250V(UA ) 、2.3mA 
(7。) 、- 4V( 0。) 、3.6mA/V(C) 、16kQO (CR ) 、 
58 (u) 
基本 参数 (四 极 管 部 分 ): 135V (Ua), 56mA 
Е С). = 10V (Uci), 120V (Uca), 、 3mA(7。 ) 、 
еа 9.3mA/V(C) 、 12kQ(R;) 
6LU8 “| =- 束 射 四 极 复合 管 、 И” 
极限 参数 (三 极 管 部 分 ): 400V ( Us )、 
功率 放大 应 用 МЕМ Uana ) 
—400V( И) 200V (U kmax) > 30MA (Ihn) 、 
105mA (Ikma) > 2. 2MO( Roma) > 2.SW(P imax) 
极限 参数 (四 极 管 部 分 ): 400V (О) 
-250V( Ос ) 300V (Toa ) 、75mA (ЈА) > 
260mA (k... )、1MO ( Rea ) > 14W (Р), 
2. 75W (Permax) 
灯丝 参数 : 6. 3/26V(Ur) 2. 65/0. 6А(1,) 
6LW6 束 射 四 极 管 其 他 参数 : 300V(U,). 125тА(/,), -25V 
(Uc). 650Q(R;) 、 28W(P) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.7A(7) 
基本 参数 : -6V(0。」 ) 9.5mA/V (G), 50kQ 
旁 热 式 阴极 五 极 (R.) 
A - E рју 22 g ' 
ы | 低频 功率 放大 | “应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ) 250Ү(0,). ЗбшА 
中 (a) 、4V ( UGirms ) . 250V 人 Ucz ) 、6mA ( Te ) ` 
7k0(,) 、 4W( Po) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 遥 截 | 基本 参数 : -2.5 ~ -26V( 0。」 ) 、2.8mA/V 
6M7 “| 止 五 极 管 、 高 频 和 |(C) 1.5МО(А) 
中 频 电 压 放 大 应 应 用 参数 : 250V( 0。) 6.5mA (1, ). 250V 


(Ос) 
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(Ж) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.6A(1) 
基本 参数 (三极管 部 分 ): -1V(0。) 、1.1mA/ 
旁 热 式 阴极 遥 截 1V(C)、91kQ(R;) 
止 五 极 - 三 极 - 二 | 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): -3~ -20V( Uc)、 
6M8 “| 极 复合 管 、 高 频 和 1.9mA/V(6) 、0.2MO() 
中 频 电压 放大 和 低 | 应 用 参数 (三 极 管 ， 低 频 电 压 放 大 ) :100V 
频 电 压 放大 应 用 — (Ua). 0.5MO(R,). 1MO(R。 ) 、45(K) 
应 用 参数 (五 极 管 ， 高 中 频 电压 放大 ) : 100V 
(UA)、 8.5mA(7。 ) 、 100V( Uç ) 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ) : 6.3V(U,) 、 0.6A(7) 
куыл u 250V(U,). (7.5 + 
2) тА(/,), (4. 35 +0. 65) mA/V(6) 、(35 +7) 
К (и), 6000(А, ) 
— нот 极 间 电 容 : 3.1pF (Ci). 1. 75рЕ ( Coun ) 、 
6N1 RE, IRH E E i 
大 应 І. 95рЕ( Соро). &0.2(Сч м»), <2.2pF( Cac)、 
<5. 6pF (Cg ) 
极限 参数 : 7.0V(Uma) 、5.7V( Un) 、300V 
(Uka), +120 ~ 250V ( Ukmar), 25mA (Ikma) 、 
2. 2W( Pamas) > IMOCRS amx) 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 6.3V(,) 、0.34A 
(1) 
基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 90V (U), 12 ~ 
九 脚 管 、 旁 热 式 |21.5mA( 八 ) 、(9.515.7)mA/V( で ) 、(27 +6) 
SNTI 阴极 高 频 双 三 极 管 、| (и), 90О(КК) 
低 噪 声 高 频 电 压 放 | 极 间 电容 : 3.4pF(Cin)、1.8pF(Cour)、1. 8pF 
大 应 (Cac) 
极限 参数 : 6.9V(0。。) 、5.7V( Us,)、130V 
(Шы), = 150V (Ок). 22mA (Д). 2W 
(Рала) 、1MO(CRcnas) 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ) : 6.3V(U;) 、 0.9А(Д) mume; 
КИИ _| 基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 180V(U』)、-7V O 
本 (Uç), 23mA(1.). 7.0тА/У( С), 17(и) 


大 应 


极限 参数 : 6.9V( Ui )、5.7V( 0 ) 、300V 
(Uamax ) 100V (Окы ) 、45mA (k. ) 、4.2W 
CP imax) > O.1MO(Ro,. ) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 6.3V( Ut)、0.45A 
(1) 
基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 100V(U,)、(9 + 
旁 热 式 阴极 双 三 |3.5)mA(A)、4 ~7.3mA/V (G), 38 (u), 500 
极 管 、 低 频 电 压 放 | (Rk) 
大 及 高 频 小 功率 振 | 极 间 电容 : 2.0pF (С), 0.45pF (Сорн ) 、 
荡 应 0.4pF( Сеш»), 1.4рЕ( См), 5.4pF( Cik) 
极限 参数 : 7V (Шш), 5.7V (Ura). 300V 
(Uamax )、 + 100V (О). 1.6W (Рл) 
0. IMO (Roma), 50Q( Rk min) 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ) : 6.3V(U;) 、 0.4А(1,) 
基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 100V(U,). (6.3 + 
1.9)mA(7。) (5 +1.25) mA/V(C) 、 25 () 、 の © 
旁 热 式 阴极 双 三 |3250(Rx) © “Уә 
6N16B | 极 管 、 低 频 电压 放 | 极 间 电 容 : 2.3PFCCN) 、1.8pF(Cour) 、 1. 5рЕ ( 
大 及 高 频 振荡 应 用 |(C。。) 、0.65pF(Cr。 ) (2) (7) 
极限 参数 : 6.9V( Uta). 5.7V (Uka), 、200V 
(Uka). 150V (Ок ) 14тА (Tr )、 0.9% 2 © 
(P. | J. IMO( Remax) 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ) : 6.3V(Ui)、0.4A(1) 
基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 200V(0。) (3.3 + 
1)mA(7。) 、(3.8 +1) mA/V(6) 、75() 、3250 © 9 
旁 热 式 阴极 双 三 | (Rk) (з) SSO 
6N17B | 极 管 、 低 频 电 压 放 | 极 间 电容 : 2.9pF(CN) 、1.7pF(Cour) 、1.7pF ( 
大 应 (Cac). 0. 7pE( Cam) © (7) 
极限 参数 : 6. 9V (Umas) a 5. 7У( О). 250V 
(Шш), 150V (Ок). TMA (кы), 0.9% Q Ө 
(Рл). 1MO( Remax) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.34A(1) 
其 他 参数 : 300V(U,). -1.5V(Uc), (2.3+ 
6N2 мыл s 0.9)тшА(/,), 1.6 ~ 2.65mA/V (G), + 100V 
概 管 


(Uikmax ) 、 
(Ко) 


10mA ( Uk 1W ( P, ). 0.5МО 
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(28) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 6.3V( Ui)、0.395A 
(л) 
基本 参 数 ( 単 内 三 板 管 ), 200V( り 、) (3.5 + 
1.3)mA(7。) 、 (4.2 ょ 1.2)mA/V(6C) 90 +18 DD 
旁 热 式 阴极 双 三 | (1) 、330Q(Rx) Ө DO 
6N21B | 极 管 、 低 频 电压 放 | 极 间 电容 : (2.5 ょ 0.7)pF( Ci ) 、(1.7 ェ 1.0) ( А 
大 应 pF(Cour ) 、 き ミ 22pF (Cac ) 、1.0pF( Cr ) <7 @ 
pF( Cre) тыыл 
极限 参数 : 7V (Uca J). 5.7V (Upin), 250V 
(Uamax )、 *200V ( Uikmas ) > 1W( Pama )、 2МО 
(Remax) 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 6.3V(U) 0. 35А 
(л) 
基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 150у(Ш,), -2V 
(Uc), (8.5 +3.5)тА(/,), 4.1 -7.8mA/V 
(G). 35() 
极 间 电容 : 2.6pF (CN)、1.45pF (Cour ) 、 
<1.3pF( Cac) 
极限 参数 .7.0V( Us )、5.7V( Urwin ) 、300V 
(Ол) £ 100V ( Ukmar) 、 18mA (Ikma) > 1.5W 
(Pimax) > IMO( Roms) 
劳 热 式 阴 极 双 三 
6N3 极 管 、 高 频 电 压 放 18 
大 应 > 
16 u 
N 
14 
12 
10 
< 
£ 8 
6 
4 
2 
0 50 


CV 


(Ж) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 6.3V(U;) 、0.325A 
(д) 
基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 250V(U,). -1.5V 
(Uc). 2.3mA (І), 2.1mA/V (G), 97.5(и), 
劳 热 式 ХХ = 
6N4 Ги, пева 。 ドー 
放大 应 用 极 间 电容 : 2. 15рЕ (CN)、2.6pF (Coun )、 
2. 8pF( Соро). &0. 8PF( Cag), S0. 3PF( Cara) 
REZ 7. 0V (Umar) 、5.7V(Unim ) . 300V 
(Uamax )、 + 100V ( Ok ) 、10mA (Лк), 1W 
CP imax) > 0. SMO( Remax) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul)、2.5A(1) 
6N5P P 其 他 参数 : 300V (04). 125mA (74), -28V 
调整 管 
(Uc). 280Q(R;) 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.8A(7) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 : -5V(Uc) 1. 6mA/V (G), 22КО 
6N7 Ж, КИЕ Е (А) 
大 应 应 用 参数 ( 单 管 ) : 250V(UAA) 、0.1MO(CRA) 、 
0.SMO(A。) 、 22(К) 
灯丝 参数 ( 单 只 三 极 管 ); 6.3V(0.) (0.8 + 
0.06)A(I,) @— 
| 基本 参数 ( 单 只 三 极 管 ): 300V(UA)、- 6V a N 
FARBAS U ) (T +2)mA(I). (3.2+0.5)тА/У(С), (6) 
6N7P | 极 管 ( 共 阴极 ) 、 低 
后 9.3 -13.5М2, 35 =3( の ) @ w. 
极限 参数 :6.9V( Us) 、5.7V( Us, ) 、300V me 
(Ола). = 200У (Шыу), 125mA (Д). 6W 
(Рл) 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 表 极 双 二 | 基本 参数 : 250V(U,). SmA (h), -2 - 
6N8 к=н. -41V (Ше), 85У (Uw ). 2.2mA/V (G), 


合 管 、 高 频 和 中 频 


电压 放大 应 用 


1.4MO(A ) 
应 用 参数 : 1.5% (Руы) 
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厂家 或 特点 或 应 


= 


电极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


6N8P 


Е. 


玻璃 外 壳 八 脚 管 、 
旁 热 式 阴极 双 三 极 


电路 应 用 、 低 频 功 


ШАК 


率 放 大 应 


(Cac)、450V (Us: ŽW, Al 
(Ik: 単 辺 、A1 类 放大 ) 、 SW( 
放 大 ) 


灯丝 参数 : 6.3V( 7,) 、 0.6A(7) 
他 参数 : 2.6pF(C,) 、0.7pF(C。 ) 、3.8pF 


类 放大 ) 、20mA 


P,: 单 边 、 Al 类 


NP г 


120 上 (=6.3V ДӘ 


Ia =la いら S 


“GV 


的 
Ф 


1 


le тА 


っ 
Er 


ム 、 
+ 
©з 


Ug=20V 0 100 200 300 400 500 


ачалы 
0 ЕЕЕЕЕ UN 


300 和 一 以 特性 


6N9P 


极 管 


劳 热 式 阴极 管 、 
玻璃 外 壳 八 脚 双 三 


阻 容 耦 合 放大 电路 


Лу 


、 倒 相 器 应 用 、 


、 低 频 功 率 放 


大 应 


(Cac), 300V(U,: Al 类 放大 ， 
Al 类 放大 , 単 辺 ) 、1W(P、: 


(ШШ), 2V ( - Ug), 2.3mA 
(Є) 、70(w) 、 44КО(К;) 


灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、 0.3A(7) 
他 参数 ;3.4pF ( C;)、3.2pF (Co ) 、2. 8pF 


0), + 90V (Uk: Al 类 放大 ， 单 边 ) 250V 


単 辺 ) ОУ(Ш: 
Al 类 放大 ， 单 


( 7) 、1.6mA/V 


КЫ 

A 

ш 

< 
名 =0o 
30kO 

{| 7 Z 


а 
A 


U V 


=з —4 -3 -2 — 0 1 2 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.5A(7) 
基本 参数 : 250V(0。) 、 (44+11)тшА(/,), 
250У(Шь), 、 ミ 7mA(7。)、 (4.9 +1.1) mA/V 
旁 热 式 阴极 束 射 (G) 、40kO(R ) 
Row 极限 参数 : 7V (Uka). 5.7V (Uya). 250V 
(Шык), 250V (Шом), + 100V (Ок). 
TOmA (кы), 12W (Ру). 2.5W (Рош), 
0. SMO( Roina) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.76A(1,) 
基本 参数 . 256V( り 、) 、 (48 ょ 8)mA(7。) 、 
高 跨 导 五 极 管 |256V(Ue) 、 ミ 7mA(7。。 ) 、 テ 9mA/V( 6) 、 テ 3W 
旁 热 式 阴极 五 极 管 、(P?o) 
低频 功率 放大 应 用 .| 极 间 电容 : 10. 8pF(C;)、6.5pF (Co)、0.5pF 
а Al 放大 应 用 、AB1 (Cac ) 、 0. 25рЕ( 5—22 |a] i 2 ) 
放大 应 用 、B 类 放 | 极限 参数 : 7V (Usa). 5.7V (Uka). 300V 
大 应 (Ол) х 300V (Шо), 、100V( Umax), 12W 
(Рл) 、2W ( Pons ) 、65mA (к), 1МО 
(Аса) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0. 76А(1,) 
基本 参数 . 300V(U,). (30 ょ 8)mA(7。) 、 
150V (06). < 6.5mA (Io ). 750 (К), 
>=12mA/V(G) 、 100kQ(R;) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 极 间 电 容 ，13. 5pP( Cn) 、 7pP(Cour) 、<0.07 
6P1S | 管 、 视 频 输 出 电压 
放大 应 用 к 
极限 参数 : 7.0V(0。。。) 、5.7V( Us ) 、330V 
(UAna)、330V(Ucama ) +100V( Окы), 、12W 
(Ры), 1.5%/ (Ро) < 90mA (Д). 1МО 
(Reima) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 45А(1,) 
基本 参数 . 110V (U), (30 ょ 7)mA(7。) 、 
110V (Uc), S4mA (lo), (4.2 +0.7) mA/V 
(C) 、 テ 0.75W(P。) 
旁 热 式 明 极 束 射 极 间 电容 : 6.3pF( Ci ) 、 4.SpF( Сот). «0. 3 
6P25B | 四 极 管 、 低 频 功率 
放大 应 用 ы 


极限 参数 : 6.9V(0。。) 、5.7V( 0 ) 155V 
(Uka ). 155У (Шош), + 200V (Us )、 
3.7W( P. ) > 0.7W (Ро), 50тА ( Ikmax )、 
0. 5MQ( Roina) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 6.3V( Ut) 、 0.465A(7) 
基本 参数 ; 120V(U,). (30 +8) mA(7) 、 
120V( の 。) 、 ミ 2mA(7。 ) 、3300( Ac) (4.2 + 
0.7)mA/V(C) 
ирен 极 间 电 容 : (12 ょ 3)pF(CJ) 3.3 ~ 6. ОрЕ 
6P30B MM (Cas). SO GpF(Cw) 、 S12pFCCa) 
极限 参数 : 7.0V(0。。) 、5.7V( 0 ) 、250V 
(Шш), 250V ( Ucomas ) 、250V( О) 5.5W 
(Рам) х 、2W (Рол): 60mA (mw )、1MO 
(Roma) 
灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、 (0.5 +0.06)A(1;) 
基本 参数 : 250V(U,). (72 +14) mA(7。) 、 
250Ү( 0). 、 ミ 8mA(7。 ) (6 =0.8)mA/V(C) 
旁 热 式 阴 极 束 射 | 极 间 电 容 : (11 ょ 2)pF(Cx) (9.5 +1.7)pF 
6P3P | 四 概 管 、 低 疾 功 率 |(Cour) 、 ミ 1.5pF(CA。 ) 
放大 应 用 极限 参数 : ТУ (Umax) 5. 7V (Ur ) 、400V 
(Usmar ) > 330V (Ос). + 200V (Ок, ) 、 
20.5 ( Pama )、 2.75W ( Ром )、 0. 5МО 
(Коса) 
灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 三 极 | 基本 参数 : SmA(7、) 、- 13.5V( /。) 、1.45mA/ 
6PS “| 管 、 低 频 电 压 放 大 |VCC) 9.5КО(К,) 
应 应 用 参数 : 250V(UAA) 、0.1MO(A、) 0.5МО 
(Кє), 10(К) 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) (0.45 ょ 0.04) A(7,) 
基本 参数 : 250V(0。) 、 (45 ょ 12) mA(7。) 、 
小 功率 功率 放大 | <7 smA(7。) 、 (6 ょ 0.8)mAV(G) 0.1М0 
入 、 穷 热 式 阴极 束 | (Re MENE), 、0.5MO Re ， 自 偏 压 ) 
6P6P |. Ш анай. (10 *3)pFCCN) 、 (9 *3.6)pF 


率 放 大 应 用 、Al 放 
大 应 用 、AB1 类 功 
率 放大 应 用 


(Cour)、 0. pF( Cac) 

极限 参数 : 6.9V(0。。。) 、5.7V( Us )、350V 
(Олы )、 310V (Ооа). + 100V (Окы), 
13.2W( Pimax) . 2. 2W (Poma) 


参考 外 形 (6V6-GT) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( の,) 、 0.3A(7) 
基本 参数 ( 三极管 部 分 ): -3V( 0。) 、0.5mA/ 
PARIME R| УСС). 16КОС(А,) 
止 五 极 - 三 极 复合 | ”基本 参数 (五 极 管 部 分 ): - 3 - -35V(Uoi)、 
6P7 管 、 高 中 频 电 压 放 |1. 1mA/V(G)、0. 85MQ(R.) 
大 和 低频 电压 放大 | ”应 用 参数 ( 三极管， 低频 电压 放大 ) : 250V 
应 (UA) 、0.1MO(A。) 、 0.SMO(A。) 7(K) 
应 用 参数 (五 极 管 ， 高 中 频 电压 放大 ) : 250V 
(の 。) 、6.5mA(7。) 、 250V(C。 ) 、1.6mA(7。) 
灯丝 参数 . 6.3V( Ul) (0.65 ょ 0.05) A(7) 
基本 参数 : 300V(0。) 、 (30+10)тА(/,), 
150V( 0。) 、 (6.5 +2.5) mA(Ic,) 、 0V(UG). 
旁 热 式 阴 极 五 极 |(11.7+2.5)mA/ VCC) (6) 
6PoP | 管 、 宽 频带 功率 放 | 极 间 电 容 : (13 +2)pF(Cm)、 (9.5 +1) pF || 
大 应 (Cour), <0. 06pF( Cc) の 
极限 参数 : 7V(U。。、) 、5.7V( 0 ) 、330V 
(Шш), 330V (Шы), + 100V ( Uma) 9W 
(Ра) > 1. 5W( Parmar) > 0.SMO(Ro,.. ) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0. 15А(1,) 
劳 热 式 阴 极 二 基本 参 数 . 1.2mA(7、) 、 - 3V(0。) 、1mA/V 
606 ЕЕ (G). 62kQ(R.) 
检 波 和 低频 电压 放 本 、 
大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Ua ) 、 
0.25МО(Е,), 0.SMO(Rc). 30(К) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ut) 、 0.1SmA(7) 
其 他 参数 : 230V( 7、) 、100V( 0。。 ) 、 -2V 
a (Uci), 3.7mA (1), 0.95mA (Iç ) 、2mA/V 
(G). 2.2MQ(R;) 
22590: 6.3V(U;). 0. 54A (I) 
基本 参数 : 150V(0。) 、 (46+12)тА(/,), 
150V( 0。 ) <14шА(Ль), 30О(Ёк), 、34mA/V 
| 
656 зе _ 极 间 电 容 ，(17+ 上 2)pFCCN) 、(2.7 +0.4) pF 
Бу (Cour), <0.075рЕ(См;), 、 ミ 14. 5pF( Cn) 


极限 参数 : 6.9V( Ui )、5.7V( Ui ) 、250V 
(Ола) > 250V (Осы), 8.3W (Р), 、2.3W 
(Porma ) ` TOMA (Л) ‚0. 5MO( Reimar) 
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参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
GI 


Н 


厂家 或 特点 或 应 月 


G2+G4 


6SA7 


灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.3mA(7,) 


INT 


6SA7 - G/d 


INT 


灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.3mA(7,) 


6SA7 - GT INT 


灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.3mA(7,) 


灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.3A(7) 


= 2V ( Ug), 1.325mA/V ( G). 


旁 热 式 阴极 双 三 
53kQ(R; ) 


极 管 、 低 频 电 压 放 


6SC7 


应 用 参数 ( 单 


М): 250V(UAA) 2.5МО(А,). 


大 应 


SMO(R。) 、 58(K) 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
-2~ -25V( Uc ) 、3. 6mA/V(C) 、 


止 五 极 管 、 高 频 和 


基本 参数 : 


1MQ(R.) 
应 用 参数 : 250V ( Us )、6mA (2). 250 


6SD7 


H 


P 频 电压 放大 应 


(Uc, ) 、1.9mA(7。 ) 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 


V 


- 1.5V (Ше), 


65Е7 


w. 


旁 热 式 阴 极 五 极 
管 、 低 频 电 压 放大 
应 月 


基本 参数 : 4.5mA(7。) 
3.4mA/V(6) 、1.1MO(A) 


(Кы), 0.3МО(К„), 88( K) 


月 参数 : 250V(UAA) 、0.1MO(A。) 0.5МО 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
-2V( 0。) 、 1.5mA/V(C) 66kQ 


旁 热 式 阴 极 三 极 
管 、 低 频 电 压 放 大 


6SF5 


Лу 


基本 参数 ， 


(Ri) 
应 月 


Н Ж: 250V ( UM ) 、0.2SMO (А, ) 、 
0.5MO(CRc ) 60(К) 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 遥 蕉 | 基本 参 数 . - 2.5 ~ -17.5V(Ucl ) 、4mA/V 
6SG7 ШЕЖЕ, РА (С). 、1MGOCRi ) 
中 频 电 压 放大 应 应 用 参数 : 250V (Шу), 9.2mA (1, ) 250V 
(Uc). 3.4mA(7。 ) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参数 : - 1V (Ua), 4.9mA/V (G), 
6SH7 “| 管 、 高 频 和 中 频 电 |0. 9MQ(R;) 
压 放大 应 用 应 用 参数 ; 250V( ひ 、) 、10. 8mA (1, )、150V 
(Uc). 4.1mA(7。) 
灯丝 参数 : 6.3V( の ,) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 五 极 | 基本 参 数 : 9.2mA(7。)、-3V(0 の 。)、1.6 
6SJ7 | 管 、 低 頻 申 庄 放 大 |ImA/V(C) 、1.5MOCRi) 
应 应 用 参数 : 250V (UA ), 0.25МО(К,), 
O.5SMQO(Ro ). 1.2MO( Re ) 140(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴 极 遥 截 | 基本 参数 : -3 ~ -35V(Ucl)、2mA/V(C)、 
6SK7 “| 止 五 极 管 、 高 频 和 |0. 8MQ(R;) 
中 频 电 压 放大 应 应 用 参数 : 250V (Us)、9.2mA (7。 ) 、250V 
(Uc). 2.4mA(7。 ) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) G 2 
6517 电压 放大 三 极 管 | 基本 参数 : 250V(U,). 2. ЗА (1). -2У 
(Us), 70(p) ai f 
от 
灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 : 2.3mA(AA) 、-2V(Uc) 、1.6mA/ 
6SL7GT | 极 管 、 低 频 电 压 放 |VCC) 44КО(К,) 
大 应 应 用 参数 : 250V ( Ua ). 0.25MQ (А). 
0.5SMO(A。) 84(К) 
ORRO, 
灯丝 参数 : 6.3V(U;), 0.6A(1,) 
6SN7 电压 放大 三 极 管 其 他 参数 : 250V (Ua), 9mA (I), -8V 


(0。) 、20() 、 SW( の ) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.6A(7) 
旁 热 式 阴 极 双 三 | 基本 参 数 . 9mA (1,)、-8V(Uc)、2.6mA/V 
6SN7GT | 极 管 、 低 频 电压 放 |(C) 7.7КО(К,) 
大 应 应 用 参数 ( 单 管 ) : 250V(UAA) 、0.1MO(A。) 、 
0.1MO(A。) 14(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0. ЗА(Д) 
旁 热 式 阴极 双 二 基本 参 数 . 0.9mA(7。) 、 - 2V(C。) 、1.1mA/ 
6507 Jik- = ЖЯ, УС). 91КО(А;) 
电压 放大 应 用 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Ua )、 
0.25MO(R,). 、1MO(A。 ) 50(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
劳 热 式 阴极 双 二 基本 参 数 . 9.5mA(7。) 、- 9V(0。) 、1.9mA/ 
6SR7 к= ーー V(G). 8. 5kQ(R.) 
检 波 和 低频 电压 放 、 
大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Ua ) 、 
0.1МО(Е,), 0.SMO(Rc). 10(К) 
灯丝 参数 : 6.3V( 7,) 0. 15А(1,) 
旁 热 式 阴极 遥 截 | 基本 参数 : -3 ~ -33V(0。」) 、1.8mA/V(6) 、 
6SS7 “| 止 五 极 管 、 高 频 和 |1MQ(R;) 
中 频 电 压 放 大 应 应 用 参数 : 250V ( Ua), 9mA (1,), 250V 
( 0。。 ) 、 2mA(7。。 ) 
灯丝 参数 : 6.3V( の,) 、 0.3A(7) 
旁 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 : - 2V(0。) 、1.6mA/V(6) 、44kQO 
6SU7 “| 极 管 、 低 频 电 压 放 |(Ri) 
大 应 应 用 参数 ( 单 管 ): 250V (Us )、0.25MQ 
(Ка). 0. 5МО(А.), 62( K) 
灯丝 参数 : 6.3V(0,) (0.4 +0. 04)А(Д) 
基本 参数 . 150V( り 、) 、 (15 +4) mA(7、) 、 
150V( の 。) 、 ミ 4mA(7。 ) 、1200( Ac) (6.2+ 
1.3)mA/V(C) 、 60kO( Ai) 
ЭРА ННЯ мине. (3.620.9)Е(Са). (18 =0.5) 
6Т1 HURE, HEH 


出 应 


pF(Cour) 、 ミ 0.08pF( Cac) 

极限 参数 : 6.9V(0。。。) 
(Ол) х 165V (Шом), 100V ( О) 3.5W 
(Рл) 1-8% (Ро), SOMA (л), 、65mA 
CIkmax) > 0. IMO( Reima) 


~ 5. 7V (Шы), 250V 


рен 
чр 


厂家 或 特点 或 应 用 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 


6T6 


AMER 


灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、0.45A(1) 
其 他 参数 : 250Ү(0,), 10mA(74), ІМО(А;) 


G2 


6ТЕ9 


FIV 


灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.3mA(7,) 
其他 参 数 . 250V(0。) 、 3mA(7。) 1МО(К,), 
S0kO(A。。) 


6U7 


旁 热 式 阴极 遥 截 
止 五 极 管 、 高 频 和 


灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.3A(7) 
基本 参 数 . -3 ~ -50V( 0。」 ) 、1.8mA/V( 6) 、 
0.5МО(Е,) 


中 频 电压 放大 应 


应 用 参数 : 250V( 0、) 8.2mA (J4), 250V 
(Uc). 2тА (1) 


6V4 


VALVES 


灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、0.6A(1) 


6V6S 


JJ、 功 率 管 


灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 5А(Д) 
п А 参数 与 基本 参数 ( 单 管 ): 2530V( の 、) 、 
250V(Uc,) = 12. 5У( 0). 45mA (I4), SmA 
(Ile), SOkO(R,). 4.5W(P) 
电气 参数 与 基本 参数 ( 推 挽 ): 250V (Ш,), 
250V( 0。 ) 、- 15V( 0 ) 、70mA (1,) 、13mA 
(Че), 10КО(К,,), 10W(P) 

极限 参数 ( 三极管 ): 450V(UA ) 、 450V( Uc ) 、 
10W(P,) 

极限 参数 ( 五 极 管 ): 500V( 0。) 、 450V( Uc )、 
14W(P。) 

极 间 电容 : 9pF(C。」) 、8.SpF( C。) 、0.7pF 
(Caci) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
160 
140 
6V6S 
120 
100 
< 
£ 
6V6S Л. р E 
-25 - -15 -10 = 
LGAV 
А2 K 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0.8A(1.) 
6Y5 AMER У Al 
其 他 参数 : 50mA(7。) 
f f 
Al 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.5A(7) 
67А INT、 整 流 管 其 他 参数 : 1250V(U,) 、60mA (Z9), 180mA Ао K 
C) 
f f 
Al K 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.8A(7) 
675 AMER 下 2 
其他 参 数 . 60mA(7。) hi) ^2 
f f 
A2 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.3A(7) Ai 
6ZY5 -G INT 其 他 参数 : 1250V(U,) 、40mA(7。 ) 、120mA 
(7) f f 
K 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.76A(7) 
基本 参数 : 250V (U, ) 47mA (I), 250V 
旁 热 式 阴极 高 G (Ucz), 6 8mA (Io), 1209 (Rg), 、11.3mA/V 
6III4I | 五 极 管 、 低 频 功 率 |(C) 、 ミ 7.5% (THD), 20kQ(R;), 5.2КО(7|), 
放大 应 用 4.2W(P。) 
极 间 电容 : 11pF(CN) 、7pF( Cour ) 、 ミ 0.2pF 
(Cac) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.76A(1,) 
基本 参数 : 300V( の 、) 、30mA( 7 ) 、150V 
旁 热 式 阴 极 高 G (Uc ) 、4. 5mA (Д). 750 (Кү), 、14.7mA/V 
6П15П | 五 极 管 、 视 频 宽带 |(G)、100kQ(R;) 
放大 应 用 极 间 电容 : 13.SpF( Cr ) 、7pF( Cour ) 、 ミ 0. 07 
pF( Cac) 
极限 参数 : 12% (Руы), 1. 5W( Poma) 
灯丝 参数 . 6.3V(,) 、 0.76A(7) 
基本 参数 : 177V (Ш,), 50шА(/,), 、177V 
(Uw) 13тА (1). 110Q (Rg), llmA/V(G) 、 
旁 热 式 阴极 高 G <9% (THD), 22kQ (А), ЗКО (ZL), 3.5W 
¿NISN TER, 人 (РЬ) 
放大 及 OTL 功放 
应 极 间 电容 : 11. 5рЕ( Ск). 、7pF( Cour ) 、<0.2 
PFCCAc ) 
极限 参数 : 12W(P\，) 、 2.5W( Po。。。) IMQ 
(Reima) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui)、0.5A(1) 
基本 参数 : 250V (U, ). 44mA (I), 250V 
(Оо). 7mA (5). 4.9mA/V (G), < 14% 
旁 热 式 阴极 来 身 (THD) 、 42КО(Е,), 5kQ(Z,) 、 4. 8W(P。) 
„ө, 极 间 电容 : 8pF( С), 5pF (Сот). <0.7рЕ 
功率 放大 应 用 
(Cac) 
极限 参数 : 12W (Pama ) > 2.5W (Porma ) > 
0.5MO( Roina) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 1.65A(1) 
эз ИЕ я A 基本 参数 : 100V(0、) 、150mA(7) 、-8V 
6П20С | 四 极 管 、 低 频 功 率 


放大 应 用 


(Uci), 100V (Uc), 6mA(7。 ) 21mA/V( G). 
4kO(A ) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.9A(7) 
基本 参 数 . 250V (0), 75mA (/,), 250V 
(0。)、5.4mA(。)、1700(Rk) 、 6mA/V(C) 、 Z @ 
旁 热 式 阴极 束 射 | 三 10% (THD), 22.5kQ (К), 2.5k0 (Z. ) 、 (3) (6) 
6II3C “| 四 极 功 率 管 、 低 频 |6.5W(Po ) 
功率 放大 应 用 极 间 电 容 : 11pF(Ci。) 、6.7pF(Cour ) 、 ミ lpF Ө p2 
(eo) NO 
极限 参数 : 20. 5W (Pamas) 、2.75W (Poa). 
0. 5МО( Roy.) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.45A(1) © 
基本 参 数 . 250V (U, ) 、50mA ( 7、 ) 250V L 
SAEPE Uc), 7-2mA (Ia), 4 1mA/V (G), <8% © (6) 
6II6C | 四 概 功 率 管 、 低 頻 |(THD) 、 52kQ(R;) 、 5КО(7|), 4.5W(Po) 
功率 放大 应 用 极 间 电容 ; 9.5pF(Cn)、9.5pF(Cam)、s0.9| С) (T) 
pF(C。。) NN 
极限 参数 : 13. 2 (РА). 2. 20Р) 
дер с) 灯丝 参数 : 6.3V(U) 、 0.65A(7) © O 
6П9С | 五 极 管 、 视 频 宽带 | 基本 参数 : 300V (U), 28mA (/,), 150V ЈА 
放大 应 用 (О). 7mA(7。 ) 、 llmA/V(G) 、 130kQ(R;) Ne 22 
(いこ の 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
热 式 阴 极 二 极 | 基本 参数 : 250V (Ua), 10mA (4), -1.5V 
管 - 五 极 复 合 管 |(Ua ) 、100V( 0。 ) 、2.45mA (1), 、1.35mA/V 
SEAI | 检 波 应 用 、 低 频 电 |(C) 0.6МО(К,) 
压 放大 应 用 极 间 电容 : 4pF( Сү), 9pF( Cour), <0. 008pF 
(Сас) 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0. ЗА(Д) 
热 式 阴 极 二 极 | 基本 参数 ; 250V (U), 250mA (4), -3V 
т (Uca), 、125V( 0。 ) 、2.45mA (Л). 、1.35mA/V 
658C 


检 波 应 用 、 低 频 电 
压 放大 应 用 


(G). 0.6MQ(R.) 
极 间 电容 : 4pF( Сү), 9pF( Cour), <0. 008pF 
(C.G) 


极 间 电容 : 6.5pF (Ск). 1.5рЕ ( Cour ) 、 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.17A(7) 
基本 参数 : 120у(Ш,), 7.35mA (44), -1V 
E (Uci), 120V (0). 、 ミ 3mA( 7) 5.15mAZV 
л ШКУ О (р) 
„ла 极 间 电 容 : 4.35pF (С 2.35рЕ (С / @ 
HJ ЕҢ, 4: ・ М ` ・ コ ТАХ 
低频 电压 放大 应 СОРАН Y Che) Ө 5) 
<0. 02рЕ( C.G) 
极限 参数 :1.8W (Р), 0.55W (Ро), Ө 
1МО (Ксы) 
旁 热 式 阴极 超 小 | 灯丝 参数 ; 6.3V(U,). 0.2A(1) 
6Ж1Б =з RERE Н) 基本 参数 : 120V (U), 7.5тА(/,), 120V 
高 频 和 中 频 电压 放 
(Uc). 3.5mA(7。 ) 、 4. 8mA/V(C) 
大 应 
旁 热 式 阴 极 锐 截 | 灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.175A(7) 
OKI | 止 五 极 管 、 高 频 和 | 基本 参数 : 120V(U,). 3.5шА(1,), 120V 
中 频 电 压 放大 应 (Шы), 5.5mA( Л»), 3.5mA/V(G) 
" 灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
劳 热 式 阴极 锐 截 基本 参数 : 250V (Us )、10. 8mA (Z), 150V 
GKI IRER E U 4.1mA (7 4.9mA/V(6) 、0.9MO 
电压 放大 应 用 ( es ) 、 ・+ m (lo). ・ プ H1 (G). ・ 
(Ri) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0. ЗА(Д) 
基本 参数 : 250V (Up), 7mA (1, ) 150V 
т (Uc). 2mA (1). 2000 (Rg), SmAZV (С), 
旁 热 式 阴极 锐 截 O.SMQ(R.) (6) 
OKI | 止 五 极 管 、 宽 频带 
(5) 


电压 放大 应 用 


ミ 0.025pF(C.。) 
极限 参数 : 2.5W (Р), 0.55W (Porma ) 、 
0. SMO( Reimar) 


94 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 0. 45А(1,) 
基本 参数 : 300V(/、) 、10.2SmA(7、) 150V 
旁 热 式 阴 极 锐 截 |(Ucz ) 、 2 2mA (Ie), 、1600(RK ) 、9mA/V(6) 、 
6 水 4 “| 止 五 极 管 、 宽 频带 |1.0MQ(R;) 
电压 放大 应 用 极 间 电容 : 9.5PF(CN) 、5pF(Cour) «0. 015 
PFCCAc ) 
极限 参数 ; 3.3W(P、。。) > 0. 45W( Pooma) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0. ЗА(Д) 
劳 热 式 阴极 错 蕉 | 基本 参数 , 250V(U、) 、11mA(1) 、0V( Ue)、 
а а. л 100V ( Uw ), 4.2mA (lo ) 、4.4mA/V (G), 
电压 放大 应 用 ü 
1. 5MQ(R;) 
の 
旁 热 式 阴极 锐 截 。 灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.5A(7) G) 
6 水 6C | 止 五 极 管 、 宽 频带 | 基本 参数 : 250V (U), 10тА(/,), 100V 
电压 放大 应 用 (Uw) 、2.5mA(7。) 、 7.5mA/V(C) 、2MO(CR ) (2) (の 
e 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.3A(7) Z 2 
旁 热 式 阴 极 锐 堆 基本 参数 : 250V (Шу), 2.1mA (Z4), 100V (3) { 
ж ТАЕ. ои (Uc). 2. АтА (Д). 1.225mA/V (G), 1.2МО 
中 频 电压 放大 应 | z (7) 
(Ri) D 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) 
基本 参数 : 250V ( Us)、3mA (/,), 、100V 
旁 热 式 阴极 锐 截 |(Uc2)、0.8mA(1c)、1.65mA/AV(G)、2MQO(R:;) 
6ж8 EERE, WM) 极 间 电容 : 6PF(CCN) 、7pF(Cour ) . «0. ООЅрЕ 
中 频 电 压 放大 应 用 (Cc) 
极限 参数 : 2.8W (Руы), 0.7W (Рош), 
1. OMQ (Roina) 
灯丝 参数 : 6.3V(U;), 0.3A(7) 
基本 参数 : 250V (Up), 3mA (7 ) 、100V 
旁 热 式 阴极 锐 截 |(Uez) 、0.8mA(7。 ) 1.65mAZV(G). 2MQ(R,) 
6Ж9П | 止 五 极 管 、 宽 频带 | 极 间 电容 : 6pF(CN) 、7pPF(Cour) . «0. 005рЕ 
电压 放大 应 用 (См) 


极限 参数 : 2.8W (Ру), 
1.0MO(Roa) 


0.7W (Poma ) > 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V(,) 、 0.9A(7) 
电气 参数 与 基本 参数 ( 推 挽 ): 270V(C、) 、 
270V (Uw ), = 17.5V ( Ue, ), 134mA ( 7, ) 、 
llmA(1w)、 5kO( AR、、) 17.5W(P) 
电气 参数 与 基本 参数 ( 单 管 ): 250V (U), 
250V (Uw ) 、 -14V (Ug), 72mA (7 ) 、5mA 
(lo), 22.5КО(Ё,) 、 6. 5W(P) 
概 限 参 数 ( 三 板 管 ), 450V(0。) 、 450V( 0 ) 
极限 参数 (五 极 管 ): 500V( Us) 、 450V( UVe ) 
极 间 电 容 : 12. 5рЕ (Coi), 10рЕ(С,), 3pF 
(Caci) 
7027A Л. HRE 
7027 H rr 
— m da= —{ 
Lf CUa) шу Leroy 
300 HOY -4 0V] 
S p 8.0V 
S ー12V 
УЗР < s 
HSN = 200 16У 
А с) LN 
ー20V 
25V 
100 -30V 
-35V] 
H ー40V コ 
=45 
ーS0V 
0 ー60V 
—50 -40 -30 -20 0 0 100 200 300 400 500 
-UIV CA/V 
A 
140V (Ш,), 90V (Шы), 8V (Urg), lmA 
7475 EUR i 
(Га) х 8mA(T,..) 
K 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.8A(7) G2 KG3 
电气 参数 与 基本 参数 ;300V (の 、)、300Y| „ グ Ө Е 
(Uc). -= 10V (Uci), 60mA (Z4), 8mA (Tc ) 、 G) (6) 
10mA/V(G) 、 29kQ(R;) 、 16.8(и) 
极限 参数 : 550V(U、)、440V ( Ucs ) 、19W AR 
75915 JJ, HRE 
(РА). 、3.3W ( Poa), 85mA (Ik), 0.3MQ O 
CReimax, 固定 偏 置 )、 IMQ (Коа › 自 偏 圧 )、 
200V ( Uktmax ) Š 
极 间 电容 : 10pF (Coi), 5pF (Ca), 0.25pF 
(Caci) 
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(Ж) 
型 号 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 上 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
— 160 
ム な プ (の ) 60 НИЕ: 
ム プ ( ム ) X 
Ug =0V 7591 5 140 E =300V UG 0V. ККЕ 
120 Uas 07 
FA 20 =V 
100 Е 
-10V < <10 лу = 
| 一 1SV. 80 Е < 80 = | 
7591S JJ HRE -20V -8V 
ш 60 =10V 
25Y] 
40 而 ー12V 
ーI4V 
Tov ?0 20 ev 
SNI ー18V 
0 -20V 
100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 
CV LV 
/ А 
115Ү(0,)., 75У(0..). 5V( Usg) \ K 
75С1 
75С1 EUR 
之 
=; 
Е 
© A2 А1 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui)、0.15A(1) 
7A6 AMER БИ 
其 他 参数 : 150У х2(07,) 、8mA x2(7。) 
K2 K1 
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(2%) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
GI _ G3+G5 
灯 多 参 数 . 6.3V(C,) 、0. 15A(1) G4 
7A8 INT 其 他 参数 : 250V (Ua), 170V (Uc ) 100V 
KG6 
(Оз ъсѕ) 、 ЗтА(/, ) 、 4.2mA(1c,) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、0.3mA(1) 
其 他 参数 : 100V(/、) 100V (Uca), -1V 
7AJ7 AMER (Шы), 、2.2mA(7。) 、0.7mA (Д). 、1.57mA/V 
(G). 0.4МО(К,), 、6pF(Ccsk ) 6. 5рЕ( Сак). 
0. 007pF( Coia ) 
G1 G3+G5 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) > <s G4 
其 他 参数 : 10pF (Cuk ) 、3.4pF( Сок). 5pF УУУУ Дд 
7B8 INT 
(Сак). 0. 2рЕ ( Cosa ) > 0.2рЕ( Coes )、 0. 2pF А K 
(Сос ) 、0.9pF( Сос ) 
f 
G3 E 
灯丝 参数 : 6.3V( Ut)、0. 15А(Д) G2 TN yal 
= ai, 
7C7 AMER 其 他 参数 : 100V(0、) 、100V( 7。。 ) 、 -3V 上 
A 
(Uci), 1.8mA(7,) 
f f 
G1 G5 
灯丝 参数 : 6.3V( 0,) 、 0.3mA(7,) Бани СЕ G3 
其 他 参数 : 250V (Ua), 100V (Оо, ). ~ 
707 INT © 
3.5mA (1,), 8.5mA (Җ», д), 0.5mA (Ic), А K 
1MOQ(R;)、 20kQ( Re ) 
f f 
Ald G2 
А24 Еи G1 
ee 
7R7 INT 灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. ЗА(Д) > - 
А» » КЕОЗ 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
GTG3 G2+G4 
灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.3mA(7) 
757 INT | 
其 他 参数 : 300V(U,) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.45A (1) 
7V7 AMER 其 他 参数 : 300V (U), 10mA (Z), 0.3MQ 
(Ri) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 45А(1,) 
7W7 AMER 其 他 参数 : 300V(0、) 、10mA(7。) 0. ЗМО 
(К) 
灯丝 参数 : 6.3V(C,) 、 0.5А(1,) 
7Y4 AMER ñ 
其 他 参数 : 60mA(7。) 
灯丝 参数 : 6.3V( Ui) 、 0.9A(7) 
807 功率 管 H: b 2: 00. 400V(0、) 、125mA (I), 25W 
(РА) 
灯丝 参数 : 2.5V(U,) 、 3A(7) 
82 АМЕВ 其 他 参数 : 450V (Ш„), 1550У(0,). 115mA 
(lo). 600mA(7) 
灯丝 参数 ; 2.5V(U;) 、 5A(7) 
866 - А INT 其 他 参数 : 7100V (U), 3200V (Uo), 250mA 


Qo) 
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(2%) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
灯丝 参数 : 2. 5V( Ui) 、 5А(Д) 
866 - B FIV 其 他 参数 : 35S0V( 0 ) 、 3200V( Uo). 500mA 
f f 
(Io) 
G 
灯丝 参数 . 6.3V( Ul) 、 0.6А(1,) 
884 INT 其他 参数 : 300V( の.) 75mA (Io). 、300mA 
(1,) f f 
K 
G2 A 
8D2 BRI 灯丝 参数 : 13V(U,) 、 0.2A(7) K 
S4 
f f 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0. 15A (1) 
9001 INT ñ 
其 他 参数 : 0.8W(P。) 
K A 
90C1 EUR 125V(U,)、 86V( Ussp)、 14V (Uog) К 
А 
K 
K K 
90C2 MUL 125V(U,) 、 95V( Ui ) 
K A 
灯丝 参数 : 6.3V( Ul) 、 0.ЗА(Д) 
950Е FIV 


其 他 参数 : 100V x2(U,). 、 2mA x2(7。) 
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(7。) 、 0.42mA/V( 6) 、6.6() 、15. 5kO( Ai ) 


F 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
G3 G2 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.15A(1.) ZÁ 
954 INT 
其 他 参数 :1 MQ(R;) 
= G1 
ペー クス 
K 
灯丝 参数 : 6.3V(U;) 、 0.15A(7) 
955 三 极 管 其 他 参数 : 180V(UA ) 、0.42mA(7、) -3.5V 
(Uc), 25(ш). 12.5КО(К,) 
A G 
99 AMER 灯丝 参数 : 3.3V(U;) 、 0.06A(7) 
f f 
f A 
灯丝 参数 : 3.3V( Ut) 、0. 06А(Д) 
99UX AMER 其 他 参数 : 90V (Uh)、-4.5V( 0。) 、2.5mA 
G 


2.2 A 字 母 开 头 电子 管 
A 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-2。 


表 2-2 A 字母 开头 电子 管 速 查 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G2 A 
灯丝 参数 . 6.3V(U,) 、 0.45A(7) f 
А -1600 SER I 
其 他 参数 : 135V(U,)., 26mA(7。) 、 4W(P。) K K 
K ñ GI 
灯丝 参数 : 4V( Ul) 、 0.065A(1,) 
A4 SAT 其 他 参数 : 150V(U,). -9V(Uc), 3.5mA 


(7。) 、 0.9mA/V(6) 、 10() 11kQ(R,) 


>. 
быз 


рен 
чр 


厂家 或 特点 或 应 月 


Н 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


А404 


РНЇ 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.06A(7) 
其 他 参数 : 100V (0). -10V (Uc). 4mA 
(7。) 、 0.45mA/V(G) 、 4() 10kQ(R.) 


А415 


РНЇ 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.085A(1,) 
其 他 参数 : 150V (Ua), -4V (Uc), 4mA 
(7。) 、 10kQ(R;) 


А425 


РНЇ 


灯丝 参数 : 4V( Ut) 、0. 06A(1) 
其 他 参数 : 200V( の 、) 、- 3V( の 。) 、0.8mA 
(1,) 、 1.2mA/V(6) 、 25() 21kO(R.) 


A430 


PHI 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.06A(7) 
其 他 参数 ; 150V (U), OV (Uc). 
(7。) 、 0.5mA/V(G) 、 30() 、 60КО(К,) 


1. 5mA 


A441 


PHI 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.08A(7) 

其 他 参数 : 20V(0、) 、- 1.SV( 0。 ) 、20V 
(Uci), 3.5mA(T) 、1mA (lgi), 1mA/V (G), 
4. 5KO (R; ) 


А 
GI A 


G2 G2 


A609 


PHI 


灯丝 参数 : 6V( Ut) 、 0.06mA(1,) 
其 他 参数 : 150V (UL), = 9V (Uc). 4mA 
(1), 9.5(a). 6КО(К,) 


A615 


PHI 


灯丝 参数 : 6V(U,) 、 0.06mA(1,) 
其 他 参数 : 150V( の 、) 、-4.5V(Uc)、4mA 
Ca), 15(u), 6КО(А;) 
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( 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
K 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 2A(1) 
A800 OSR 
其他 参 数 . 1000V(0.) 、100mA(7。) š 4 
А2 
А1 
灯丝 参数 : 4V(U;) 、 0.65А([,) ф 
АВ1 EUR 其 他 参数 : 200V x2( 心 )、350V x2(U,)、 
0.5mA x2(7。) 、 SmA x2(7,) f f 
M 
A2 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.65A(1.) 
AB2 EUR 其 他 参数 : 200V x2(07.) 、350V x2(U,)、 АІ км 
0.5mA x2(7。) 、 SmA х2(1,) 
f f 
M A 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0. 65mA (1) G2 s С 
其 他 参数 . 250V (Us)、250V (Uca), -4V 4 
АС/УР1 MAZ K G3 
(Uci), 8.8mA(7。) 、 2.2mA(7。 ) 、2mA/V(6) 、 
<> 
0. 85MQ(R;) = 
f f 
" M 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.65mA(1,) 
G2 A 
其 他 参数 : 250V (Ua), 250V (Uca), -4V КО, 
AC/VP2 MAZ K 
(Uci), 8.8шА(/,), 2.2mA(7。 ) 2mA/V (G), 
0. 85МО(А,) = / 
| | f í 
A 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、0. 65A(1) G 
М, 
АС100 TIF 其 他 参数 : 250V(0。) 、- 5.5V(0。) 、7mA к 
(7。) 、 2.7mA/V(C) 、 30(ш). 11kQ(R;) 
f f 
灯丝 参数 : 4V( Ui) 、 0.65A(7) а 
АС101 TIF 其 他 参数 : 250V (U), -5.5V(Uc), 7mA 


(1), 2.7mA/V(G) 30(ш). 11kQ(R;) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、0. 65A(1) 
AC102 SIM 其 他 参数 : 250у(Ш,), -5.5У (Uc)、7mA 
(7。) 、 2.7mA/V(C) 、30(w) 11КО(К,) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 1.6А(1,) 
其 他 参数 : 250V (U), – 27V( 0。 ) 、40mA 
AD100 TIF 
(7。) 、4.5mA/V (С), 6.5 (ш), 1.4КО(К,), 
12% (Р) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 1.1тА(/) 
其 他 参数 : 200V (U, ). 100V (Uc), 、- 2V 
AF2 EUR 
(Uci), 4.25mA (1) 、1.8mA( 7 た > ) 、2.5mA/V 
(G). 1.4MO(R) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.65mA(1,) 
其 他 参数 : 250V (U4), 100V (Uc), -3V 
AF3 EUR 
(Uci), 8mA (I4), 2.6mA(7。 ) 、1.8mA/V(C) 、 
1. 2MQ(R;) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.65A(1;) 
其 他 参数 : 250V (U4), 100V (Uca), -2V 
AF7 EUR 
(Uci), 3mA(I,) 、1. 1mA(Ic2), 2. 1mA/V( 6) 、 
2МО(А,) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.65A(7) 
АНІ EUR 其 他 参数 : 250V(UA)、80V (Ucz), 80V 
(Шы), 1.7шА(1,), 2.6бшА(Һ„), 2МО(Ё;,) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 2.1А(1,) 
基本 参数 : -7V(0。」) 、 8.SmA/V(G) 22kQ 
欧洲 产 电子 管 、 (к) 
AL60 ”| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
应 用 参数 ( A 类 单 端 放大 ) : 250V( ひ 、) 、72mA 
低频 功率 放大 应 д 


(1), TV (Uca | ) > 250V (Uç ) 、8mA (Io), 
3.5kO(,) 8W(Po) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A2 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 3.75A(7) 
其 他 参数 : 500V( U,). 275mA (Io). 2000 
f f 
(CR) 、64kF( Gr) 
A1 
700 АХ50 
o — CT =16uE 
tSS; ーーー Le =42H 
AX50 EUR 00у 
600 
100 
> 
500 
4, 
00 R <° 
eV ご 130 
400 = туз н L ы 
2505 т тч 
/ 个 ~~ 
350Q 
300 
0 50 100 150 200 250 
ん mA 
灯丝 参数 . у 1. 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 1.1A(7) 5л РЕ 
А71 EUR 其 他 参数 : 500V ( U, ). 6OmA (Io). 1000 
(А), б0рЕ(С;) 
f 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 1.1A(77) А5 
AZ41 EUR 其 他 参数 : 500V ( U, ). 60mA (Io). 2000 
(Ra) 、 S50pF( Ci) Í 
f 
Al 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 ЗА(1,) 
А750 EUR 其 他 参数 : S00V( 0,) 250mA ( 7。 ) 2000 
(R。) 、 64Е( Сү) ; f 
A2 


2.3 B 字 母 开 头 电子 管 
B 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-3。 


表 2-3 B 字母 开头 电子 管 速 查 
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型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
А 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.2A(7) 
其他 参 数 . 150V(U,). - 26V( 0。 ) 、12mA 
B203 PHI 
(7。) 、 1.5mA/V(C) 、 З (ш). 2kQ(R;), 0.35W f f 
(Po) 
G 
灯丝 参数 : 2V( Ul) 、 0.13A(1) A ë 
其 他 参数 : 135V (б), -22V (Uc)、8mA 
B204 PHI 
(I), 0.9mA/V(6) 、4() 4КО(Е,), 0.2W 
(Po) f f 
A 
б1 
灯丝 参数 : 20V(U,). 、0.18A(7 ) SN 
B2041 PHI 其 他 参数 : 100V(/、) 、0V( 0。 ) 、 0V( の ) 、 Р" e, 
2mA(7。) 1. 1mAZV( G) “ҮЛ 
G2 
G2 4° 
灯丝 参数 : 20V(U,) 0.18А(/) ## 
B2042 PHI 其 他 参数 : 200V(U,). 60V (Uca), -2V E) 
(Uci), 4mA(7。) 、1mA/V(C) | «ә ^+ 
GI 
G2 Ж À 
灯丝 参数 : 20У(Ш), 0.18А() 226 
В2045 PHI 其 他 参数 : 200V(U,). 60V( 0。) 、 4шА(1,), =. KM 
1mA/V(6) 、 0.4MO(A) £ NS 
GI 
G2 „А 
灯丝 参数 : 20Ү(0;). 0.18A(1,) 
B2046 PHI 其 他 参数 : 200V( の 、) 、100V( 7。。 ) 、 -2V 


(Uci), 3mA(7。) 、 2.4mA/V(6) 
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рен 
чр 


厂家 或 特点 或 应 月 


Н 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


B2047 


PHI 


灯丝 参数 : 20V(U,) 0. 18A(1) 
其 他 参数 : 200V(0。) 、100V( Uç; ) 、4mA 
(7。) 、 2mA/V(6) 1.1MO(R.) 


B2048 


PHI 


灯丝 参数 : 20V( 0,) 、 0.18A(7) 
其 他 参数 : 200V (U, ), 100V ( 0。 ) 、3mA 
(7。) 、1.5mA(7 た っ) 0.15МО(К,) 


В255 


РНЇ 


灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.18А(/,) 

其 他 参数 : 150V (U,), 90V (Uc), 、1.8mA 
(7、) 、0.4mA (cz ) 、1.2mA/V (С), 0.33МО 
(Ri) 


В405 


РНЇ 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.15A(7) 

其 他 参数 : 150V( 0。) 、 - 18V( 0。) 、11mA 
(7。) 、1.6mA/V (G), 5 (ш), 3kQ (R.). 3W 
(РА) 


@ 


B424 


PHI 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.1А(1,) 
其 他 参数 : 200V (Us)、-3V(Uc)、6mA 
(7。) 、 2.5mA/V(C) 、 24() 、9kO( Ai ) 


B42S 


PHI 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.1А(1,) 
其 他 参数 : 150V(U,). -4.5V (Uc). 2mA 
(Ia), 2mA/V(C) 、15(w) 7.5КО(К,) 


BA 


350V (Ш„), 、1000V (0, ) 350mA (To), 
1000mA(1,) 


Al A2 


(Ж) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 24V( Ui) 、 0.18A(7) 
ВСНІ EUR 其 他 参数 : 100VC(UA) 、0V( Ci ) 、 5mA(7。) 、 
6pA/V(C.) 、10() 
А K 
灯丝 参数 : 4V( ШУ) ` 3.2А([) 
а. кы 他 参数 ，850V( U,) 、 40mA(7。) i е 
А 
灯丝 参数 : 4V(U;) 、 0.7A(7) 
BOTS GEGE 其 他 参数 : 250V(U,) 、 60mA(7。) ғ 
А к 
灯丝 参数 : АҮ(0,) 、 ЗА(Д) 
ВО – 196 OEGE 其 他 参数 , 750V( ひ 。) 、 250mA(7。) 
f f 
BR AMER 350V( 7.) 、 50mA(/。 ) 
K A 
eo DTG 
ЖОКИ НЕ оиа, AVU). 2. 5A(1) ー 
Вд-6 | 二 极 管 、 高 压 半 波 
整流 应 用 基本 参 数 : 4000V(U,,..) ` 160mA (Zp) 2 7 
2.4 C 字母 开头 电子 管 
C 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-4。 
表 2-4 C 字母 开头 电子 管 速 查 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 2V(UD) 、0.16A(7) оз s 
其 他 参数 : 120V (U4), 70V (Шз, ) ОУ * к= ү? 
C0242 CCCP 
(Uc4) 、2.2mA(7。) 、2.2mA( 7 cs ) 、 450pA/V + -f 


(G). 0.15МО(Е,) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.27mA(7) 
其 他 参数 : 150V(U,). 150V(Uç)., -15V 
C243 PHI 
(Uci), 17тА(1,), 4mA (Io), 、1.SmA/V(6) 、 
40КО(К;), 0. 59% (Р) 
灯丝 参数 : 2V( UL) 、 0.2mA(1,) 
其 他 参数 : 150V( ひ 、) 、150V( 0 ) -4.5V 
C243N PHI 
(Шы), 9.5mA (I, ) 、2.2mA (Iç ) 、2.4mA/V 
(G). 75КО(А,) 、 0.58W(P。) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 0.47A(7) 
C3G EUR 


其 他 参数 : 3.SW(P。) 


灯丝 参数 : 13V(U,) 、0.2A(7) 
СВ1 EUR 其 他 参数 : 200V x2(U,). 350V x2(U,)、 
0.5mA x2(7。) 、SmA x2(7,) 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.08mA(7) 

其 他 参数 : 160V( ひ 、) 、80V( 0 ) -1V 
(Uci), 2mA(7、) 、 0.6mA(7。 ) 、0.6mA/V( 6) 、 
0.SMO(A ) 


CB -112 CCCP 


灯丝 参数 : 44V(U,) 0.2A(1.) 

дез. 基本 参数 : -8.5V(Uc ) 、 8mA/V(C) 、 35kO 
R- RM RSU (Ri) 
检 波 和 低频 功率 放 | ”应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ) : 200V( 0。) 、45mA 
大 应 (1,)、 9V( Uc) 200V (Uca), 6mA (Io), 
4.5kO(Z, ) 、 4W(P。) 


CBL31 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 20V(U,) 、 0.2A(7) 
CCHI EUR 其 他 参数 : 100V (Uh)、-1.5V( Uo)、9mA 
(7。) 、 2000һА/У( 6), 10(1) 
灯丝 参数 . 30V(U,) 、 0.2mA(77) 
CF50 EUR 其 他 参数 : 100V(U,). 1.5тА(1,), 3. 3mAZV 
(G). 2MQ(R,) 
800V (U,). 700V (Uga), 15V (U... ) 、5mA 
CK1017 RAY Š” 
(Л) 55MA( Lmax) 
G2 
灯丝 参数 : 13V( Ui)、0.2A(1) б1 /< 
A 
CLI EUR 其 他 参数 ; 200V (U4), 200V (Uc), -14V ©) 
(Uci), 25mA(7。) 、 50kQ(R;) 、 2.5mA/V(6) ` , 
w. коз 
f f 
灯丝 参数 : 4V(U,) 1A(1) 
基本 参数 : - 11V( 7) 、2mA/V(C) 、70MO 
热 式 阴极 五 极 (R) 
CO -122 | 管 、 低 频 功率 放大 | 
Ñ кн 应 用 参数 ( A 类 功率 放大 ) : 240V( 0。) 、 22mA 
ПУА 
(7。) 11V (Ucim), 150V (Uca), SmA (Io), 
І5КО (21), 、1W( ア 。) 
灯丝 参数 : 4V( Ul)、1A(1) 
ШИЕ 基本 参 数 . 160V (Us)、8mA (I), -1V 
CO-124 | 管 、 高 频 和 中 频 电 


压 放大 应 用 


(Шы), 60V (Uca), 1.1тА (Io), 1.8mA/V 
(G). 0.3MO(R;) 


770 


реч 
dh 


厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


热 式 阴极 还 截 | 灯丝 参数 : 4V( Ut)、1A(1i) 
CO -148 | 止 三 极 管 、 高 频 和 | 基本 参数 : 240V (U), 7.5mA (4), -2V 
中 频 电 压 放大 应 (0。) 、1.6mA/V(C) 、0.2MO(A) 


灯丝 参数 : 4V( Ul) 、1mA(7) 

其 他 参数 : 240V( 0。) 、100V(0。。 ) -1V 
(Шы), 、3mA(7。) 、0.8mA(7。 ) 、3mA/V( 6) 、 
0. 5МО(ЕА;) 


СО ~ 157 СССР 


灯丝 参数 : 4V(U,) 、1.1A(1) 

基本 参 数 . 240V (Ua), 7mA (1. )、-1V 
(Uci), 100V( の 。) 、 2mA(7。 ) 、2. 5mA/V( С), 
0.8MO(A) 


热 式 阴 极 四 极 
CO -182 | 管 、 高 频 和 中 频 电 
压 放 大 应 用 


灯丝 参数 : 4У(Ш), ТА(Д) 

热 式 阴极 三 极 | 基本 参数 : - 8.5V(0。」) 、3.2mA/V (G), 
CO -186 | 管 、 低 频 功 率 放大 |1.5kQ(R;) 

应 应 用 参数 (A 类 功率 放大 ) : 400V( ひ 、) 、 3. 8mA 
(1,)、 8.5V(Ucms) ~ 1.5КО(7,), 、 4W(P。) 


灯丝 参数 : 4V(U;) 、 2A(1,) 

基本 参数 : -8V(Uc ) 、 7.SmA/V(C) 90МО 
(Ri) 

应 用 参数 ( A 类 功率 放大 ) : 240V( の 、) 、37mA 
(7。) 8V (Uç ) 、240V (Uc, ) 、6mA ( 7。 ) 、 
7kO(, ) 、 2.5W(P。) 


热 式 阴极 五 极 
СО -187 | 管 、 低 频 功率 放大 
Лу 


热 式 阴极 双 二 | 灯丝 参数 , 4V(U) AC) 
R- 五 极 复合 管 、 


СО – 193 | 、 I н 基本 参数 : 240V (Up), 7mA (I), 120V 
高 频 和 中 频 电 压 放 
(Осо). 2mA(7。 ) 2mA/V (G), 0.15MO(R;) 


大 应 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.125A(7) 
热 式 天 极 五 极 基本 参数 : 120V (UM)、3.5mA (4), -1V 
касы чүн (Uw) 、70V(0。) 、1mA(7。 ) 、1.4mA/V( G) 
压 放 大 应 用 ПИШИ т 


1. IMQ(R;) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.24А(1,) 
直 热 式 阴极 双 三 | 基本 参数 : OQV(Uc ) 2.1mA/V ( G). 16kQ 
CO -243 | 极 管 、 低 频 功 率 放 | (Ri) 
大 应 应 用 参数 (B 类 功率 放大 ) : 120V(、) 4mA 
(7 ) 、 3kO0(Z.). 1W(Po) 
灯丝 参数 : 2V( Ut) 、 0.25A(7) 
热 式 阴极 五 极 基本 参 数 . 100V (Us)、6mA (I), -3V 
СО -257 | 管 、 高 频 和 中 频 电 
` (Ugi), 100V (б), 1.5mA (Д). 2.5mA/V 
压 放大 应 用 
(G), 1.5MQ(R;) 
灯丝 参数 : 3.6V(U,) 、 0.22А(1) 
基本 参数 : -2V (Uc)、1.3mA/V (б), 
„ИЕДИ знасд) 
CO -44 Е 90 
К | 应 用 参数 ( A 类 功率 放大 ) : 160V( LA ) 、9mA 
ША 
(7。) 2V (Оса) 65V (О). 8kO (Zi), 
0.8W(Po) 
热 式 阴极 四 极 | 灯丝 参数 : 1.8V(U) 、 2A) 
CO -95 | 管 、 高 频 和 中 频 电 | 基本 参数 : 200У (U), 5.8mA (4), -1V 
压 放 大 应 用 (Uci), 1.2mA/V(G) 、 0. 16MQ(R;) 
灯丝 参数 : 20V(U,) 、 0.2А(/) 
СҮ1 EUR ш 
其 他 参数 : 127V(U,). 75mA(7。) 、 8pF(Cr) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.08A(7) 
热 式 阴极 四 极 基本 参数 : 160V(U、)、2mA (7,)、- 1V 
СБ -112 | 管 、 高 频 和 中 频 电 
(Шу), 80V (Uc, ) 、0.6mA (cs ) 、0.6mA/V 
压 放大 应 用 
(G). 0. 5MQ(R;) 
灯 多 参 数 : 4V( Ut) 、 1A(7) 
热 式 阴极 三 极 | 基本 参数 : - 35V (Uc). 2.7mA/V (С), 
CB -143 | 功率 管 、 低 频 功 率 |1.5kQ(R;) 


放大 应 用 


应 用 参数 ( A 类 功率 放大 ): 220V(U,). 35mA 


(I). 35V( Ucms)、 SKOCZ), 3W(Po) 
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(2) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0. 16A(1) 
基本 参 数 . - 5V(0。) 、2mA/V(C) 、0.1MO 
热 式 阴极 五 极 R.) 
CB -146 | 功率 管 、 低 频 功率 
应 用 参数 ( A 类 功率 放大 ): 160V(U)、7mA 
放大 应 用 І 
(1), 5У( Оо) 、120V( 0). 1. 5А (Д). 
25КО(7\), 0.5W(P。) 
灯丝 参数 : 4V(U;) 、 0.15A(7) 
MM 基本 参数 ; 160V (UL). 5.5mA (h), -1V 
-147 高 频 频 电 
eR сү мыш: (Ua). 、120V( 0。 ) 、0.7mA (7。 ) 1.6mA/V 
压 放大 应 用 
(G). 0.25МО(Е,) 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.125A(1,) 
СБ -240 | 管 、 低 频 电压 放大 |(C) 10КО(К,) 
应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 120V( の,、。 ) 、 
0.25МО(Е,), 0.5МО(К), 16(К) 
热 式 阴极 五 极 | 灯丝 参数 : 2V(U,). 0.125A(7) 
CB -241 | 管 、 高 频 和 中 频 电 | 基本 参 数 : 120V (Us)、4.5mA (I), 70V 
压 放大 应 用 (0。) 、1.1mA(7。) 、 1.2mAZV(G). 1КО(Ё;) 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.18A(7) 
基本 参数 : - 2V (Uc)、1.8mA/V (С). 
热 式 阴极 功率 0. 8MO(R ) 
CB -244 | 五 极 管 、 低 频 功 率 | | 
_ 低频 功率 用 参数 (A 类 功率 放大 ) ;120V( DU) 、4 lmA 
ША 
(a) 、2V( Оса) 、120V( Uc ) ` 0.7mA(7。。 ) ` 
10kQ(Z, ) 、 0.13W(P。) 
灯丝 参数 : 2V(U,) 、 0.32A(7) 
基本 参 数 : = 2.5У (Uc ) 、1.8mA/V (С), 
热 式 阴极 四 极 0.3MO(R ) 
-246 |£. (Кж) | 
СБ А 低频 功率 放大 应 用 参数 (A 类 功率 放大 ) ， 160V(U,). 7mA 
ША 
(1) ` 2.5V( Ос) ` 80V ( Uc, ) 、 1.5mA(7。 ) ` 
8kO(, ) 、 0.5W(Po) 
灯丝 参数 : 2V( U1) 、 0.32A(7) 
基本 参数 : -3V(Uc ) 2mA/V (G), 0.15МО 
热 式 阴极 五 极 (R) 
CB -258 4. RHIZ) | 
Б КЫАХ 应 用 参数 (A 类 功率 放大 ) ; 160V( U, ) 、5. 5mA 
DA 


Ca) s ЗУ ( Ucims )、70V ( Uc ) 、1mA (lc Jx 
12kQ(Z, ) 、 0.2W(P。) 


773 


2.5 D 字母 开头 电子 管 


р 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-5。 
表 2-5 D 字母 开头 电子 管 速 查 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G2 А G3 
灯丝 参数 : 1.4V(U,) 、100mA (7) ЕХ 
DIF PHI 其 他 参数 : 150V (U, ), 3mA (I, ) 、0.5MO 5 
А NN 
(Ri) А に ペー ジス 


灯丝 参数 : 1.25V(U,) 、 50mA(7,) 
D3F EUR 其 他 参数 : 135V( Us)、67.5V(Ucs)、1.7mA 
(7。) 、 0.6mA/V(C) 、 0.8МО(К;) 


灯丝 参数 : 4V( 0,) 、 0.3A(7) 
D41 MOG ñ 
其 他 参数 : 100V x2(U,). 、1mA x2(7。) f f 


A2 
A 
灯丝 参数 : 7.5V( Ui) 、3.1A(1) G 
DA41 MOG Е 
其 他 参数 : 1000V(C。) 、0V(CUc) 、175W(CPo ) 
f f 


灯丝 参数 : 7.5V( の ,) 、 1.2A(7) 
DA42 MOG 其 他 参数 : 1000V (Ua), OV (Uc). 175W 
(Po) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
80 
60 
< 
DA42 MOG 40 
20 
20 
灯丝 参数 : 1.4V( 0,) 、 0.025A(7) 
直 热 式 阴 极 二 | 基本 参数 , 0V(0。)、0.7mYV(c)、0.1MO 
极 - 三 极 复 合 管 、 
DAC21 | 、|(R;) 
检 波 和 低频 电压 放 | 
大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 120V (Ua ) 、 
500kO(R ) 、 3MO(R。 ) 25(K) 
灯丝 参数 : 1.2V(C,) 、 0.025A(7) 
НАХИ 基本 参 数 . OV(Uc). 0.35mA/V (G), 0. 11М0, 
极 - 三 极 复 合 管 、 
DAC25 | 、|(R;) 
检 波 和 低频 电压 放 I 
ЗЕ 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 120V( 0 の,。 ) 、 
І S00kO(A、) 、 3MO(R。) 、 23(К) 
灯丝 参数 : 1.4V(C,) 、 0.025A(7) 
至 热 式 阴极 二 | 基本 参数 : 0V(Uc ). 、0.8mA/V(6) 、1.SMO 
BATAI 极 - 五 极 复合 管 、(Ri) 
检 波 和 低频 电压 放 | 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 90V (Ua )、 
大 应 


0.13mA(7。) 、90V(0。 ) 、 0.03mA(7。 ) 100КО 
(Ra), 3MO(Ro ) 、2.2MO( Ac。 ) 80(К) 


型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 1.4V( Ul)、50mA(1) 
此 他 参数 : 45V (U. ). 45V (Ш„), OV 
(Ос). 0.75mA(7、) 、0.42mA/V(6) 0.6МО 
(К) 
AN DAF91 
Us (co=4SV 
DAF91 EUR 0.6 -0.5V 
-1V 
= 04 
一 1.5V 
0.2 
-2V 
—2.5У 
0 20 40 60 80 
Ua IV 
灯丝 参数 : 1.4V(U,) 、 50mA(7) 
DAF92 EUR 其 他 参数 : 45V( Us)、45V( Ucs)、0V( Uo ) 、 
0.75mA(7。) 、 0.42mA/V(C) 、 0. 6МО(А,) 
A 
灯丝 参数 : 1.5V(U,) 、 70mA(7) 
G2 G1 
其 他 参数 : 120V (U), 60V (Uca), -2.7V 
DBS1 MUL 
(Uci), 1.5mA (Z4), 0.58mA/V (С), 0.5МО 
R. 
(Ri) * 4 
А1 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.65A(1.) 
DD4 TU 其 他 参数 ; 200V х2(0,). 350V x2(U,) 、 


0.5mA x2(7。) 、 SmA х2(/,„) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.15A(7) 
DD41 MAZ 
其 他 参数 : 175V x2(U,,) 、5mA x2(7。) 
灯丝 参数 : 4V(U,) 、 0.5A(7) 
DD4B TU 
其 他 参数 : 200V x2(U,). 4mA x2(7。) 
灯丝 参数 : 1.2V( の,) 、0.1A(7) 
HW =. 
осие 基本 参数 : 1.2mA/V(C) 、 12. 5kQ(R;) 
DDD25 | 极 管 、 低 频 功 率 放 КРЕ 
MM 应 用 参数 (B 美 推 挽 放 大 ) : 120V(/、) 、2.2mA 
I (1), 5.5V(Ucoas). 14КО( 2144). 1.4W(Po) 
灯 多 参 数 . 2. 5V( Ut) 、 5A(7) 
DE2 BB 其 他 参数 : 7100V(U,,) 、3200V( Uo ) 、250mA 


Qo) 


灯丝 参数 : 5У(Ш), 0.25A(1;) 
DESB MOG 其 他 参数 : 45V( の 、) 、0V( 0。) 、 1.5mA (7 ) 、 
0.66mA/V(6) 、 20(ш). 30kQ(R.) 


灯丝 参数 : 1.4V( 0,) 、 50mA(7) 
DF1 EUR 其 他 参数 : 90V(0、) 、 90V( Ucs)、0V( Uo ) 、 
1.2mA(7。) 0.75mA/V(G) 、 1.5MQ(R,) 


灯丝 参数 : 1.1V(U;). 25mA(7) 
DF11 TIF 其 他 参数 : 90V( の 、) 、0.9mA(7) 、 1MQ 
(Ri) 


( 续 ) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布 、 外 形 或 者 其 他 
1.5 
DF11 Ua2=60V 
а 10У 
1.0 
ー0.5V 
< 
DF11 TIF £ 
8 
-1V 
0.5 
ー1.5V 
0 50 100 150 200 250 
UA/V 
灯丝 参数 : 1.1V(U,) 、 25mA(7) 
DF21 EUR 
其 他 参数 90V( 0。) 、1.2mA(7、) 2MQ(R;) 
灯 多 参 数 . 1.4V(U,) 、 0. 05А(Д) 
热 式 阴极 还 截 | 基本 参数 : -1.5 - - 8V (Uc). 、1.1mA/YV 
DF22 | 止 五 极 管 、 高 频 和 |(G)、2.5MQ(R;) 
中 频 电压 放大 应 应 用 参数 : 120V(0。) 1.4шА(/,), 、120V 
(Uc). 0.3mA(7。。 ) 
灯丝 参数 : 1.2V(U,) 、 25mA(1,) 
DF25 EUR 其 他 参数 120V (U, ) 、1mA (7 ) 、2.5MO 
(Ri) 
灯丝 参数 : 1.2V(U,) 、 0. 05А(1,) 
热 式 阴极 五 极 | 基本 参数 : -1.1V (Uc ). 0.75mA/V (С), 
DF26 | 管 、 高 频 和 中 频 电 |1.4MOCR; ) 
压 放 大 应 用 应 用 参数 : 120V (Us)、1.2mA (7 ) 、90V 


(Оо) + 0. 3mA(7。 ) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G2 G3 
六 A GI 
灯丝 参数 : 1.1V(C,) 、 25mA(1,) 
DF31 MUL 
其 他 参数 : 90V(U,). 0.2W(P。) £ 
M 
G2 
灯丝 参数 : 1. 1V(U;) ` 50mA (1) А G1 
DF33 EUR Riž: 90V (U), 1.2mA (Z), 1. 5MQ | 
VV ーfG3 
(Ri) E: 
M 
G2 -—-fMG3 
灯丝 参数 : 1.2V(U,) 、 25mA(1,) 
DF41 W LOR H 20. 90V (U), 90V (Ua), -0.5V 
(Uci), 0.7mA(7、) 、0.6mA/V(6) 、1MO( Ai ) 
灯丝 参数 : 0.625V( Ut) 、 13.3mA(7) 
其他 参 数 . 22.5V( /、) 、18V( ひ 。 ) -1.15 
V( の ci ) 50А (I), 10pA (Io ). 0.1mA/V 
(G). 8.7(Ucoi) 、 4МО(К,) 
300 | 
DF65 
UG2=18Y 
Ос =18У 
DF65 EUR Ga —0.25У 
= ー0.5V 
—0.75У 
100 
00 IN 
-1.2SV 
ー1.SV 
0 10 20 30 40 50 
CA/V 


(2%) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
н G2 
灯丝 参数 : 0. 625V(U;) 、25mA(7;) Е 
其 他 参数 : 30V(UA) 、30V(Ue ) -1. 85У А 全 ol 
(Ua). 50pA (I), 18pA (Io ) 0.1mA/V 2575 
(G). 12.5( ci) 、2.5MO( AR) 15mW(P,) a 
+f -fG3 
400 
Ugi=0V DF70 
Uo2=30V 
DF70 EUR 
0 10 20 30 40 50 60 
UV 
灯丝 参数 : 1.25V(U,) 、 25mA(7,) 
DF72 MUL 他 参数 ; 67.SV( の 、) 、67.SV( の 。 ) ОУ 
(Uci), 1.7шА(/,), 、1mA/V(C) 、 0.65MQ(R;) 
灯丝 参数 : 1.25V(U,) 、 25mA(7,) 
DF73 MUL 其 他 参数 : 67.5V(UA) 、 1.7mA(7。) 、 0.65MQ 
(Ri) 
灯丝 参数 : 1.4V(U,) 、 0.05A(7) 
热 式 阴极 五 
热 式 阴极 五 极 基本 参数 : 90V( 0。) 、 1.6mA(7,) 、 OV(UG ) 、 
DF904 | 管 、 高 频 和 中 频 电 | 
90V ( Uc, ) 、0.45mA (Io ) 、0.9mA/V (С), 


压 放大 应 


= 


1.5МО(Е,) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 1.4V( Ul)、25mA(1) 
DF96 EUR 其 他 参数 : 45V (U, )、0.85mA (74), IMQ 
(Ri) 
灯丝 参数 : 1.3V(U,;). 25mA(7) 
DF97 TIF 其 他 参数 : 64V(/。) 、1.68mA( 八 ) 0.27МО 
(Ri) 
灯丝 参数 : 6.3V(U,) 、 0.6A(1,) 
劳 热 式 阴极 双 一 基本 参 数 . 1.1шА(/,), 、-3V(Uc) 、1.2mA/ 
ж = = 5 #® 
вн: FO SRAR P оу м, 
检 波 和 低频 电压 放 I | i 
大 应 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 250V (Us)、 


0.25SMO(A。) 、1MO( Ac ) 43(K) 


灯 多 参 数 . 1.4V(U,) 、 50mA(7) 

其 他 参数 : 90V (U, ). 90V (Uc ) 、45V 
ркі EUR (Ucsscs)、 0.6mA (Z), 、1.2mA (д5). 、0.7mA 
(Іса )、 354A (Ici), 、0.6MO (А, ) 200kQ 


(Ai Fs 2. 5mA (1x) 


灯丝 参数 : 1.4V(C,) 、50mA(7) 
DK192 RFT 其 他 参数 : 67.5V (U). 67.5V (Unsa ) 、 
1.2mA(7。) 、 3.5mA(Io м), 260pA/V(G,) 


灯 多 参 数 . 1.4V( Ui) 、 50mA(7) 

其 他 参数 ; 90V(U、) 、90V( 0。 ) 、0V( 0。。) 、 
DK32 EUR 45У ( Uc. cs ). O.6mA (I, )、1.2mA (Io), 
0.7mA( Гоз cs ) 、3SpA (Tç )、0.6MO (А), 


200kQ( Re ) 、 2.5тА(1) 


灯丝 参数 : 1.4V( 0,) 、 5SOmA(I,) 
DK91 EUR 其 他 参数 : 45V(U,). 45V(Uc ca) 、0.7mA 
(7 ) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 1.4V( 0,) 、 50mA(7) 
ЯД 式 
Е 热 式 阴 | 其 他 参数 , 7. 5ьк( С), 8.4pF( Су), 5.2pF 
DK92 “| 极 遥 截止 七 极 管 、 
变频 应 用 (Сог) ‚ 3. 9рЕ ( Сог) 、0.36pF ( Сез ), 0.3pF 
(Cao). 、0. ПРЕСС дс) 
灯丝 参数 : 1.4V( 0,) 、 0.025A(7) 
热 式 阴极 还 截 | 基本 参数 ， 64V (UL). O.6mA (Ch), 35V 
DK96 | 止 七 极 管 、 变 频 
5 (Uc). 1. бтА (1), 0 ~ -4.5V (Ug), 64V 
Е (Шы), 0.3mA/V(C) 、 800kQ(R;) 
灯丝 参数 : 1.4/2.8V(U,). 0. 05/0. 025A (1) 
热 式 阴极 五 极 | 基本 参数 : 64V( 愉 )、3.5mA( 八 ) 、- 3.3V 
DL96 | 管 、 低 频 功率 放大 |(Uel ) 64V (Uc ) 、0.7mA (Ic ) 、1.3mA/V 
应 (G). 170kQ(R;), 15k0O(ZL). 0.1W(P。) 
极限 参数 : 0. 6W( Ph,,) 
灯丝 参数 : 2.8У(Ш), 、 0.1A(7) 
热 式 阴极 双 五 应 用 参数 (了 B 类 推 据 放 大 ) ， 135V( DA ) 3mA 
DLL21 | 极 管 、 低 频 功 率 放 
大 应 (I). 135V ( Ug ), O.5mA (Д). 15V 
| (Шалы), 15kQ(Ziaa) 1.5% (Ре) 
= 
灯丝 参数 , 1V(U) 、30mA(7 ) GL 
DM160 PHI 
其 他 参数 : 50V(U,). 585A (Z4) 
+ 
L_ G 
灯丝 参数 . 1.1V( Ul)、25mA(1) 
DM21 EUR 其他 参 数 . 90V(0,) 、 2MO(A。) 、 25kA(7。 ) 、 
150pA(7) 
-f Hf 
A+L G 
灯丝 参数 : 1.3V(U,) 、 25mA(7) 
DM70 EUR 
其 他 参数 : 67.5V(U,) 105ңА(/,) 
f f 
灯丝 参数 : 2.5V( 0,) 、 5А(1,) 
DX2 BB 其 他 参数 ; 3550V( 0.) 、3200V( Uo ) 500mA 
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2.6 ЕТЕ ЖУА 
E 字母 开头 电子 管 速 


管 
查 见 表 2-6。 
表 2-6 EE 字母 开头 电子 管 速 查 


型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布、 外 形 或 者 其 他 
к 灯丝 参数 : 6.3/12.6V (U,) 、 0.4/0.2А (Д) 
ww УМ で rH 大 
М. 基本 参数 : 150V (Ua). 8. 5А (I), 
T メ マ アデ = 
E180CC |7 | -1.9V (Uc). 6.7mA/V (G). 6.9КО (R). 
ж. REAK е О (А) 
和 倒 相 应 用 EPN 
极限 参数 : 2W (Pama) 
ЕТЕ ЕЁ 灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 、0.3A (I) 
其他 参 数 . 3W (Pa) 
欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3/12.6V (U), 0.8/0. 4А (I) 
E182CC | 旁 热 式 阴极 双 三 极 基本 参数 : 120V (UAA) 、36mA (1), -2У 
管 、 低 频 电 压 放大 | (UC)、15.5mA/V (G). 1.6КО (Ri) 24 (и) 
和 倒 相 应 用 极限 参数 : 4.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 1.5А (I) 
基本 参数 : 250V (U), 0V (Uc ) 265V 
(Uo), -10V (Uci, EL34)、 -13.SV (Uc, 
EL34 ) 、 - 13.SV ( Ua, E34L ) 、 - 16.5V 
(Шу, E34L ) 、100mA (7、) 、14.9mA (Ig), 
11mA/V (G). 15kQ (А), 11 (и), <7mA 
Чум) 
极 间 电容 : 15.5pF (Ce), 10pF (СА). 
1.3рЕ (Caci) 
极限 参数 : 2000V (Us), 800V (U, ), 25W ü ' 
(Paka )、800V ( Осо ). 450V ( Uo )、 8W = 
(Ро) 150mA (IK). 100V (Ug), 20КО (Кк) SS 
E34 与 EL34 电气 特性 不 同 ， 以 下 为 EL34 电气 特性 图 ， 供 参阅 : 
E34L、E34 Л. р | 
| s 
及 = 25W ая, [ЖА Т ) 
ASS (Ua) U, =250V 4 
300 Оо 0V а а Ф 
Us=350V 
р Оз: —375У la 
E 200 Uca 0V 
= Us= 400V 
ha トイ Us: -425V 
-10V — zov © 
100 u 
-15V ia 
-20V Ф- 
25ү 
ш 20 300 400 500 60 210 0 


UA 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
А 
灯丝 参数 : 4V (U), ТА (Д) 
其 他 参数 : 500V (U,). -68V (Uc), 24mA 
E406N PHI 
( ム )、3mA/V (С), 6 (ш), 2kO (К), 12W f f 
(Pa) ° 
G2 $^ 
灯丝 参数 : 4V (U), l.1mA (А) 
其 他 参数 : 200V (0。) 、100V (0). 、- 2V 2А 
Е445 PHI 
(Uci), 6mA (/,), 0.8mA (Iu), lmA/V f N f 
(G). 0.3МО (R;) NE 
Gl 
G2 ФА 
灯丝 参数 : 4V (Uj). LA (А) 
其 他 参数 ; 200V (Ua), 100V (Uc), -2V 2 
к=п к (Шы), 3mA (I), 1.1тА (7。 ) 、2.3mA/V Ki 
ИИ АК ЛЛ 
(G). 2.2МО (К) ベジ 
1 
灯丝 参数 : 4V (U,) ImA (д) 
其 他 参数 : 200V (Ш,), 100V (Uc )、 
Е455 PHI 
-1.5V (UG ). 3mA (I), O.8mA (Igo), 
2mA/V (С), 0.35МО (А) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.6А (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 125V (Ua), 50шА (4), -3V 
E55L “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 (ШО), 125V (Uc ) 、5.5mA (Iç ) 、45mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 20kQ (К) 


极限 参数 : 10W (Pama) 
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ka 
ц 


厂家 或 特点 或 应 


= 


参 数 、 申 概 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 


E88CC 


JI, E 


电气 与 基本 参数 . 90Ү (0。) 、-1.3V (Uc). 
15mA (7。) 、12.5mA/V (С), 2.6КО (R,)、 33 
(м) 

极限 参数 : 550V (Uw), 400V (U, (I, = 
0) ) 、 220V (U,). 250V (U, (P. <0.8W))、 
1.5W (Р), 0.03W (Pon). 20mA (Ik), 
-100V (Uc). IMQ (Rc). 120V (U. kr). 
60V (U kr)» 20k (Rye) 
极 间 电 容 : 

系统 I] 系统 了 

Сек: 3.1pF 3.1pF 
Су: 0.18pF 0.18pF 
Coa: 1.4pF 1.4pF 


20 


= 
ос 
g 
O 
O 


x 
% 
р, 


© 
сор 


90 L 


б0 


U. V 


E90CC 


欧洲 产 电子 管 、 
旁 热 式 阴极 双 三 极 
管 、 低 频 电压 放大 
和 倒 相应 


= 


灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.4А (Д) 
基本 参数 : 100V (UA)、8.5mA (Д). 
-2.1V (Uc). 、6mA/V (G). 4.5КО (R). 27 


(м) 
极限 参数 : 2W (Pama) 


上 AA11 


TIF 


灯丝 参数 . 6.3V (U). 0.35A (1) 
其 他 参数 : 200V x2 (0。) 、SmA x2 (Io) 


K2f f 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
Al КІ 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 、0.3A (I) 
EAA91 EUR Az 
其 他 参数 : 330Vx2 (U,)、9mA x2 (To) 
K2 f 
欧洲 产 电 子 管 灯丝 参数 , 6.3V (U). 0.45А (Д) 
旁 热 式 = 
FMA RER = 基本 参数 : 250V (Usa), ImA (А). -3V 
таво (Uc). 1.2mA/V (С), 58КО (А, ), 30000, 
合 管 、 鉴 频 / 检 波 /| с" и" 
低频 电压 放大 应 用 О) 
欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3V (Ur) 、 0.3A (IO) 
旁 热 式 阴极 二 极 -| 基本 参数 : 200V (Шу), 7.5mA (А), 
EAC91 | 三 极 复 合 管 、 检 波 | -3.2V (0。) 、2.8mA/V (С), 12.8КО (Ri)、 
应 用 、 鉴 频 和 低频 |36 (и) 
电压 放大 应 用 极限 参数 ; 2W (Pana) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2А (I) 
ЕВ11 EUR 其 他 参数 ; 200V х2 (U,)、350V x2 (U,)、 
0.5mA х2 (I4), 5mA x2 (L) 
灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.2A (I) 
EB34 EUR 其 他 参数 ; 200V х2 (U,)、350V х2 (U,)、 
0.5mA х2 (I4), 5mA x2 (1,) 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.2A (Д) 
EB4 EUR 其他 参 数 , 200V х2 (0。) 、350V х2 (U,)、 
0.5mA х2 (I4), 5mA x2 (L) 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 0.3A (I) 
EB41 EUR 
其 他 参数 : 420V х2 (U,)、9mA x2 (lo) 
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(Ж) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 6.3V (Ui)、0.47A (I) 
ЕВЕ15 EUR 其 他 参数 : 250V (Ua), 100V (Uç. ) 、10mA 
(7、) 、0.SMO (Ri) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.33A (1) 
EBF21 EUR 其 他 参数 : 250V (04), 、100V (Uc), 7.5mA 
(7。) 、 2МО (К) 
Куат, 灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.3A (Д) 
ARARE- 基本 参数 : 250V (0). SmA (4), -2V 
EBF80 | 五 极 复 合 管 、 检 波 、 
e ч a | (Ua). 85У (Uco), 1.75mA (Io), 2.2mA/V 
高 频 和 中 频 电 压 放 
大 应 (G). 1.SMO (R;), 3000 (Rx) 
灯丝 参数 : 6.3V (0), O.8A (I) 
基本 参数 : -5V (Uci), 9mA/V (С), 50КО 
ГҮ ЕД АШ 
旁 热 式 阴 极 五 极 -| 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 250V ( ひ 、) 、 
EBI21 | 双 二 极 复 合 管 、 检 |36mA (I, )、6V (Шс), 、250V (06), 
波 和 低频 功率 放大 |4. SmA (Io). 7kQ (ZL), 4.5W (Po) 
№ 应 用 参数 (AB1 类 推 挽 放大 ): 300V (0。) 、 
60mA (/,), 17У (Ucicims )、 90 (Алл). 
13.2 (Po) 
KM h T 8 А 
МИ ЕУ Н. 灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.48А (L) ? 9 
же}, Н к=: 2 
EC80 жиени. 基本 参 数 . 12mA/V (С), 6.7КО (К) © ② 
超 高 频 电 压 放 大 
应 用 参数 : 250V (U,). 、15mA (/,) @ © 
MY us 
@ 9 
灯丝 参数 : 6.3V (U). O.15A (1) @ 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 250V (Ua). 10.5тА (h), © a 
EC90 “| 旁 热 式 阴极 三 极 管 、 -8.5V (Uc). 2.2mA/V (G), 7.7КО (R). p: 
低频 电压 放大 应 z 


17 (и) 
极限 参数 : 3.5W (Pama) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 、0.2A (1) 
た УМ で A 
Куа, 基本 参数 : 100V (0、、) 、16mA (L), -4V 
人 (Uc). 8mA/V (G), 1.9КО (R;) 15 (и) 
低频 电压 放大 应 ками ке сәк g 
极限 参数 : 2.25W (Pa) 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0.2A (I) 
> УМ で 
ONP f. 基本 参数 , 135V (Ua). llmA (L). -1V 
AS (Ug), 13mA/V (G). 5КО (R). 65 (ш) 
低频 电压 放大 应 ОЮН i Зен 
极限 参数 : 2.2W (Pama) 
欧洲 产 电 子 管 、 灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.4A (Д) 
EC98 “| 旁 热 式 阴极 三 极 管 、 基本 参数 : 150V (U), 14. 5һА (/,), 
低频 电压 放大 应 用 |12mA/V (С) 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.4A (I) 
欧洲 产 电 子 管 .| 基本 参数 : -8V (Uc), 3mA/V (G), 12kQ 
ИЕА 旁 热 式 阴 极 双 三 极 |(R;) 
管 、 低 频 功 率 放大 | 应 用 参数 (в 类 推 挽 放大 ): 250V (Ua), 
应 14mA (1), 30V (Ось). 16kQ (Zaa), 
5.5% (Po) 
欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.4А (Д) 
ТИТ 旁 热 式 阴极 双 三 极 | 基本 参数 : 150V (Ua), 9mA (4), -2V 
管 、 低 频 电 压 放大 |(Uc) 、6.4mA/V (С), 6.1КО (К), 39 (ш) 
和 倒 相 应 用 极限 参数 ; 2W (Pana) 
电气 与 基本 参数 : 6.3/12.6V (Us)、300/ 
150mA (4), 250V (U,)、10mA (/,), -2V 
(Uc), 5.5mA/V (G). ПКО (К) 
EDETS 
П. АЖЕ. ® 极限 参数 : 300V (Ш,), 、2.SW (Ру), 15mA 
热 式 阴 极 双 三 极 管 、 
ECC81 (IK). -50V (Uc). 90У (О). IMQ (Rg) 


低频 电压 放大 和 倒 
相应 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
25 
H SF f ECC8 : 
TAUTAS L=fCu, 20 
la=f (UA) © 55 Н A=f CUa) 
\ 2: гу 
№ £ А 
Ш. ИЮ, # HHH БЕН үш: е 
热 式 阴极 双 三 极 管 、 БУЛ £ 
ECC81 \ - Є 
低频 电压 放大 和 倒 >A # 10 
相应 小 1-5V КӨ H H 
へ 
SAS 5 
ー6V ~ < 
2 
L 1 0 
0 100 200 300 400 -8 -6 -4 -2 0 
UY Ual V 
极限 参数 : 300V (U), 2.75% (P。) 、20mA 
(Ik), -50V (Uc). IMQ (Rc). 180V (U). 
150kQ (Вк) 
电气 参数 与 基本 参数 : 6.3/12.6V (Up), 300/ 
150mA (Z), 250V (U,)、- 8.5V (Uc). 
10.5mA (7、) 、2.2mA/V (б), 7.7kQ (Ri). 
17 (и) 
极 间 电容 : 
系统 1. RRM. 
Сек: 19pF 1.9рЕ ча 
а Ca: 1.9pF 1.9pF 
刀 、 预 放 管 、 旁 | " Р F 
热 式 阴极 双 三 极 管 、Ccs: 上 63pF 1.63p ド 
ECC82 
低频 电压 放大 和 倒 
相应 
及 =2.70 ECC82 
20 ЕСС82 =f (Ui) 
l=f (Un) 
ДУ 
© 
15 £ 
き КАН SASEE 
+ L SZ i ESA: 
“10 M Ha A NY £ =: 
の RAN ざ 
の ( хү, yq or 
グン や 
5 ノ АЎ УУ A 
E SFA 
©, 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 =25 =20 ー15 Ет; ー$ 0 
UAIV —Ug/V 


(2%) 
型 号 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ; 6.3/12.6V (Ui)、0.3/0.15A (Д) 
执 式 阴极 双 三 
м 其他 参 数 . 250V (Ua). 、1.2mA (7。) -2V 
ECC83 | 极 管 、 低 频 电 压 放 (Ue). 1.6mA/V (G). 62.500 (А), 16000 
大 和 倒 相应 用 и ` и 
(Rk) 
灯丝 参数 : 6.3V 或 者 12.6V (U,). 300 或 者 
150mA (Ií) 
电气 与 基本 参数 . 
# I A 
(6.7、8 脚 ) (1、2、3 №) 
U, 250V 250V 
Ug: -2V -8. 5V 
L: 1.2mA 10. 5mA 
G: 1. 6mA/V 2.2mA/V 
К,: 62. 5kQ 7.7kQ | 
ш: 100 17 
ЕСС832 JJ、 預 放 管 6 H 人 
ECCS2 
ECC83 | 5 ЕКЕТ) 
МЕЛС Чи) Б 
И 
4 
< 10 š 
ロー イエ エエ エト トト ト で 3 さき К ~ 
HE XA 
су A кей P SS 
ЕЕЕ SA чин ЖУЗУ СУ эл 
ロー エエ エエ エエ エト | 
Se FAF 
Ў SYS 
1 分 
[ 
25 -20 -15 -10 -5 ° 
ー4 3 一 2 =] 0 -05/% 
Ug /V 
灯丝 参数 : 6.3/12.6V (7,) 300/150т (万 ) 
电气 参数 与 基本 参数 : 250V (0、)、- 2V 
(Uc), 1.2mA (I4), 1.6mA/V (G). 62.5КО 
(К), 100 (и) 
极 间 电 容 : 
系统 工 系统 工 
== 预 放 管 
ECC83 – S JI, E Сек: 1.6pF 1.6pF 
Сү: 0.33pF 0.33pF 
Cga: 1.7pF 1.7pF 
极限 参数 : 300V (Ua), IW (Ps)、8mA 
(Ik), = 50У (Us), 2.2MQ (Ro ) 、180V 


(Uc). 150kQ (Ru) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
6 
ЖОЛ, ECC83 
3 Уу А CU) 
も いら е 
4 ピ イ Tc: 
K 
š ы 
. СЕ А? 
ECC83-S| J, йй [К< > S 
Рой の A 
2 か PASES 
МАХ AA Aa 
A 
1 АРХ) 
ke. Же 
1N 
0 50 00 150 200 250 300 350 -4 3 -2 =1 
Ua У Ua V 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0. 435А (Д) 
УТ: H Кя 
а Но 基本 参 数 . 200V (Us), 10шА (Ch), 
ECC85 ОЕ Е 2.1V (Uc). 5.8mA/V (G). 8.3КО (R,) 
管 、 低 频 电压 放大 | “ NN ре i 
和 倒 相应 用 өш) 
极限 参数 : 2.5W (Puas) 
欧洲 产 电子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3/12.6V (Ut)、0.6/0.3A (Д) 
7а 旁 热 式 阴极 双 三 极 | 基本 参 数 : 250V (Usa), 6mA (7。) 、-5.SV 
管 、 低 频 电 压 放 大 | (Uc)、2.7mA/V (G). 10КО (RN) 27 (и) 
和 倒 相 应 用 极限 参数 ; 2W (Pana) 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0. 365А (I) 
欧洲 产 电子 管 、 应 用 参数 ; 90V (0。)、15mA (/,). —1.3ЗУ 
旁 热 式 阴极 双 三 
ECC88 ЕИ (Uc). 12. 5њА/У (С), 33 (и) 
E 极限 参数 ; 550V (U 25mA (7 
和 倒 相 应 I K 2 : ( Amax ) ` m ( Amax ) ` 
-50V (Ucmar) +150V (Ок. ) 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 1.5А (I) 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参数 , 150V (0、)、18mA (六 ) 、_4V 
旁 热 NZ 
ECC99 de (Uc). 9.5mA/V (G). 2.3КО (А), 22 (и) 


管 、 低 频 电 压 放 大 
Лу 


极限 参数 : 400V (U. )、60mA (ua). 
200V (Ож). 5W (Pamax， 两 三 极 部 分 ) 


(2%) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0.45A (1) 
三 极 管 部 分 基本 参数 : 150V (Us)、18mA 
欧洲 产 电 子 管 |(A)、-IV (Uc), 8.SmA/V (G), 4.7kQ 
旁 热 式 阴极 三 极 - (Ri). 40 (и) 
ECF82 | 五 极 复合 管 、 变 频 | 五 极 管 部 分 基本 参数 : 200V (U), 10mA 
和 低频 电压 放大 (1 )、-0.9V (Ug), 110V (Ug), 3.5шА 
心 (7。) 5.2mA/V (С), 400kQ (R) 
极限 参数 : 2.7W (Ру, 三 板 管 )、2.8W 
CP ass 五 极 管 ) 
ECHI11 EUR 灯丝 参数 . 6.3V (U). 0.2A (1) 
灯丝 参数 . 6.3V (U), 0.9A (I) 
ECH2 EUR 其 他 参数 : 100V (Шы), 3.25шА ( 八 )、 
6mA (Г.а). 0.2mA (з) 
G2+G4 9, +03 
ECH3 EUR 灯丝 参数 : 6.3V (U,) 、0.2A (1) 
ECH33 EUR 灯丝 参数 : 6.3V (Ш),0.2А (I) 
ECH42 EUR 灯丝 参数 : 6.3V (U,). 0.23A (1) 
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(2%) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
ECH80 EUR 灯 多 参 数 . 6.3V (U), 0.23A (I) 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.6A (Д) 
三 板 管 部 分 基本 参 数 . 150V (О). 1. ЗтА 
ые ш (I). = 1.9У (ШШ), 、1.6mA/V (С), 34kQ 
А ‚ТЕ. (А), 55 (и) 
Те an 五 极 管 部 分 基本 参数 ， 200V (0、)、30mA 
电压 放大 和 低频 功 (A)、-7V (Uc )、200V (Uc )、5.3mA 
率 放大 应 用 (7。 ) 、8.8mA/V (G), 22kQ (R;), 6.7kQ 
(21). 2.4W (Po) 
极限 参数 : 1W (Ра 三 极 管 )、6.5W 
(P. TEM) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.85A (1) 
三 极 管 部 分 基本 参数 : 100V (の 、) 、2.5mA 
(I). = 1.SV (Uc). 2.5mA/V (С), 28kQ 
(Ri), 70 (ш) 
欧洲 产 电子 管 、 五 极 管 部 分 基本 参数 : 170V (0 ひ 、) 、41mA 
旁 热 式 阴 极 三 极 - (I). = 11.5V (Uc )、170V (Ug ) 7mA 
ECL82 “| 五 极 复合 管 、 低 频 (1). 15тА/У (G) 
电压 放大 和 低频 功 | 极限 参数 : 1W (Ры, 三极管 )、8W 
率 放大 应 用 (Рм ПА) 
应 用 参数 : 250V (Un, ABI 类 推 挽 放 大 )、 
56mA ( 八 ) 、62mA (7 ) 200V (Ua), llmA 
(7。) 、26mA (7。) 、2200 (Ac) 10kQ (21). 
10.51 (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.72A (1) 
三 极 管 部 分 基本 参数 : 200V (U, )、3mA 
(Ia), 6000 (Кк), 4mA/V (G). 64 (и). 
16КО (ЕК) 
К 五 极 管 部 分 基本 参数 : 170V (Ua), 18mA 
ы (7。) 、 1000 (Rg), 170V (Ug), 7mA (lo). 
ECL84 | の =a 11mA/V (G). 1000 (R;) 


五 极 复合 管 、 低 频 
功率 放大 应 用 


三 极 管 部 分 极 间 电容 : 4pF (CN )、0. бре 
(Cour) 2. 7pF (Cac) 

五 极 管 部 分 极 间 电容 : 9.5pF (CN )、4pF 
(Сорт) ‚ 0. lpF (Cac) 

极限 参数 : IW (P,,， 三 极 管 部 分 )、4W 
(Pimasx， 五 极 管 部 分 ) 、1.7W (Poa) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 6.3V (U), 0.9A (I) 
三 极 管 部 分 基本 参数 : 100V (О). 5.5mA 
(7。 ) 、600 (Ек), 7mA/V (G). 70 (ш). 
10КО (К) 
五 极 管 部 分 基本 参数 : 18SV (UL), 41mA 
欧洲 产 电子 管 、 (Ip), 3400 (Rg), 185V (Ug), 7.5mA/V 
5а тб =} _ 
ЕСІ85 RM (С), 23kQ (В) 
TEER шш 三 极 管 部 分 极 间 电容 : 3. 5pF (Ci). 0.25pF 
- TH HEX: 3. Е ‚ 0. F 
功率 放大 应 用 — ОВНА P 
(Cour) . 1. 8pF (Сас) 
五 极 管 部 分 极 间 电容 : 11.7pF (Ci). 8. 8рЕ 
(Сорт) ‚ 0. бре (Cac) 
极限 参数 : 0.5W (Рм, 三 概 管 部 分 ) 9W 
(Pamo 五 概 管 部 分 ) 2W (Porma) 
灯丝 参数 : 6.3V (0). 、0.6A (Д) 
其 他 参数 : 250V (07、)、130V (Ug), 
ЕЕ1 РНЇ 
-2.5V (Ua ). 8mA (I), 17шА/У (С), 
50КО (К) 
M 
G2 K1 
灯丝 参数 , 6.3Ү (UJ). 、0.3A (IO) а 
其 他 参数 : 250У (Us)、250V (Ua), -3V ifi G1 
EE50 EUR 
(Uci), 10шА (Z4), 14шА/У (G), 250kQ JI 
(Ri) K2 “> M 
f 
灯丝 参数 . 6.3V (U), 0.12mA (I) 
其 他 参数 : 250V (0、) 、100V (Uw)、-2V 
ЕЕ112 EUR 


(Uo) 3mA (H), llmA (Ig), 2.1mA/V 
(G), 2MQ (Е) 
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型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G1 
灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.2mA (Д) G2 MKG3 
其 他 参数 : 250V (04), 、100V (Uo), -2V (ж 
EF12 EUR (Шы), 3mA (I. )、1.1mA (7 ) 、2.1mA/Y 
(С). 2М0 (А), 6.5pF (Cog), 6.5pF Р 
(Сак) 、0. 002рЕ (Ссл) f 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.47A (I) 
其 他 参数 : 250V (Ua), 12mA (Z), 3500 
(Ak) 、0.18MO (R) 
EF14 TIF 
< 
£ 
„5 
0 50 100 150 200 
Ое у 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 0.3A (Д) 
ПЯ Ге 
Кита ТЕ, 基本 参数 : 170V (7。) 、 14mA (Д). -1.8-~ 
тёз Е лгу ae Ca) зна, 
СОРТЕ 14mA/V (G). 350kQ (В) 
压 放大 应 用 u л i 
极限 参数 : 2.5W (Pama) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0.3A (1) 
(w Ж РЕ FH A 
ККИ f. 基本 参数 , 170V (0。)、10mA (I). -2V 
е е 
ЕЕ184 — ЕЕ ` (Uc). 170V (0。) 、4.1mA (7。) 、15.6mA/V 
高 中 频 电 压 放 大 
应 (G). 330kQ (R) 
І 极限 参数 : 2.5W (Рм) 
灯丝 参数 : 6.3V (UI)、0.2mA (7) 
其 他 参数 : 250V (以 )、100V (Ug), 
EF21 EUR 
-2.5V (Uca), 6mA (I), L7mA (Ig), 
2.2mA/V (б), 1.2MQ (Е) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.24A (1) 
其 他 参数 : 250V (Ua), 100V (Ucs)、8mA 
EF3 EUR 
(I), 3.1шА (Io), 1.5MQ (А), 0.5W 
(Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2А (I) 
EF38 MUL 其 他 参数 : 250V (Us)、0V (Uç ) 、8mA 
(7。) OmA (Io). 0.45МО (Ri) 
Е G3 
灯丝 参数 . 6.3V (Ui)、0.2mA (H) G1 
EUR、 旁 热 式 阳 | 其 他 参数 : 250V (7、) 、140V (Uo). 、- 2V A N рз 
EF40 RERE, А (Ua )、3mA (7、)、0.5SmA (Ie), 2mAZV H 
压 放大 应 用 (С), 2.5МО (А), 3.8рЕ ( Сок ) 5pF А а КЕ 


(Сак ) 0. 04pPF ( Сол ) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.2mA (Д) G2 
其 他 参数 : 250V (04), 100V (Uo), -2V ai 
EF410 TIF (Uci), 6mA (I), 1.75mA (Io ). 2.7mA/V EY 
A KG3 
(G). IMQ (R;), 5.5pF (Cok), 7pF (Crk), — 
0.004pF (Coia) ーーf 
G3  G2 
灯丝 参数 : 6.3V (U,). 0.33A (1) 
其 他 参数 : 250V (Ш,), 250V (05). -2V a N 
EF42 EUR D 
(Шы), 10mA (1,4), 9mA/V (G), 0.5MQ (3 
А <> 
(Ri) 3.5% (Po) С 
f 
M 
оз 一 个 ~ 用 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 、0.3A (I) Ж -= б] 
其 他 参数 : 3W (P。) 
G2 ZM 
f 
10 30 
EF50 
EF50 INT 
С 
9 25 
= С 
&. = 
5 а 
МЈ 
20 
8 к, 
7 15 
—6 —5 -4 -3 ー2 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
MG3 _ G2 
灯丝 参数 : 6.3V (0). 0.35A (Д) ン 
K G1 
其 他 参数 : 250V (U), 250V (Uc). -2V bed 
EF52 MUL 7 
(Ше), 、10mA (7 ) 、10mA/V (G), 0.5МО A K 
(Ri) 
f f 
EKG3 
EKG3 GI 
灯丝 参数 : 6.3V (UO). 、0.3A (I) 
G2¢ // た ーーー NUS BkG3 
其 他 参数 : 250У (Ua), 10mA (7。) 、7.7mA/ ААД | 
V (G). 0.5МО (R.) A EKG3 
f f 
MUL、 旁 热 式 阴 30 
аери EF54 
EF54 RERE, mP LUGTOV 
电压 放大 应 用 LUGz=2S0V 
-0.SV 
20 
-1.0V 
< 
Е 
ご -1.SV 
г | | 
== | —3.0У 
—— ү | | | | | Во 
0 50 100 150 200 250 
Ua/V 
灯丝 参数 : 6.3V (U,) 、0.2A (Д) 
たく で fs 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参数 : -2V (Uc )、9.5mA/V (С), 
旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
pre。 l 0.44MO (А) 
宽带 中 频 电 压 放大 | 
| 应 用 参数 : 250V (Us)、10mA (/,), 250V 
ША 
(Ос). 2. ЗтА (/) 
灯丝 参数 : 6.3V (U,) 、 0.24mA (L) 
其 他 参数 : 250V (Ua), 100V (Uo), -2V 
ЕЕ7 EUR 


(Uci), 3mA (I), llmA ( 75 ) 、2.1mA/V 
(G). 2МО (R), 6.6рЕ ( Cox ) 、7.6pF 
(Cak)、0.003pF (Сод) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2А (I) 
ЕЕЗ EUR 其 他 参数 : 250V (U,). ОУ (Uc ) 、8mA 


(7。) 、0mA (Iç). 0.45МО (Ri) 


灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.3A (I) 
EF80 EUR 其 他 参数 : 170V (0。) 、10mA (I,). 7.1шА/ 
V (G). 0.55МО (R.) 


灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 、0.3A (I) 
EF802 TIF 其 他 参数 : 170V (0。) 、12mA (7。) 、 8mA/V 
(G). 0.3МО (К) 


灯丝 参数 : 6.3V (U;) 、0.2mA (Д) 
其 他 参数 : 250V (04). 、140V (Uo), -2V 
EF804 ТЕ (Шы), 3mA (用 )、0.5SmA (Л), 、2mA/V 
(G), 2.5МО (Ri). 4.8pF ( Сок )、 6pF 
(Сак). 0.06pF (Cara) 


灯丝 参数 . 6.3V (U). 200mA (I) 

电气 与 基本 参数 : 250V (О). ОУ (Ug), 
140V (0。)、- 2.2V (Uga), 3.0mA (/,), 
0.6mA (Ice), 2. 2мА/У (G), 38 (cr). 
2.5МО (Ri) 

极 间 电容 : 3.8pF (Сал). 5. 1рЕ (Су), 
0.05pF (Ca。) 、0.0025pF (Cosa) 

极限 参数 : 550V (Us), 300V (Us)、1.0W 
(Рл). 、10MO (Ra) 


EF806 S 可 、 预 放 管 


ТАПА 


EFP20 


ë 
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(2%) 
号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.2A (I) 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参数 , 250V (0。)、4mA (Д), —1.6- 
EF83 PORRRERE -20V (Ua). 50у (Ua), O.39mA (la), 
S < 1.6mA/V (G). 100КО (R 
不 放 大 应 用 о (Ra) 
极限 参数 : 1W (Pama) 、0.2W (Poma) 
灯丝 参数 . 6.3V (U), 0.2mA (I) 
其 他 参数 : 250V (0。) 、140V (Uo), -2V 
EF86 EUR (Шы), 3mA (I), 0.55mA (Дь), 2mA/V 
(G). 2.5МО (Е), 4pF (Соқ). 5.2pF 
(Сак) 、0. О5рЕ (Сад) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2А (I) 
УТ" š Кя 
Кн Т, 基本 参 数 . 250V (Шу), 9mA (M), -2- 
FE IA IR BH Е 
EF89 | е -20V (Uc )、 100V (0). 3mA (Д5). 
五 极 管 、 高 中 频 电 
压 放大 应 用 ее 
| 概 限 参 数 . 2.25W (Руш) 
EUR, ŽA 灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.3A (Д) 
EF91 “| 极 五 极 管 、 高 中 频 | 其 他 参数 : 200V (0。) 、9mA (/,), 7.5mA/ 
有 压 放大 应 用 V (G). 0.8МО (К) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2А (I) 
欧洲 产 电 子 管 , 基本 参数 ; 250V (0。) 、8mA (I). —0.65- 
EF92 на = 15У (Ua ). 150V (О). 2mA (Io). 
五 极 管 、 тй, РОТЕ 
不 放 大 应 用 RA kos 
极限 参数 : 2.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.75А (I) 
欧洲 产 电子 管 ,| 基本 参数 ，_2V (Ua). T.5mA/V (б), 
i 62 
EFFS1 мыл. 0.35MQ (Ri) 
о, ку ИЖ. 250V (Up, 単 管 )、6mA (I 
放大 应 用 AVA 会 : ( А» 単 管 ) 、 m. (EFOR 
200V (Uc). 1.2mA (Io) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.44A (I) 
EUR 其 他 参数 : 250V (Us)、250V (0). -2V 
(Uci), 5mA (I4), 12mA/V (G). 500kQ (R) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (Up), 0.37A (Д) 
EFP60 PHI 其 他 参数 : 250V (Us)、250V (0). -2V 
(Uci), 20mA (7。) 、 25mA/V (G). 70КО (Ri) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2А (I) 
EH2 EUR 其 他 参数 : 230V (U), 100V (0). 、1.85mA 
(A)、3.8mA (Iç). 2MO (К) 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0.9А (I) 
基本 参数 : -6V (Uci), 9mA/V (С), 50КО 
欧洲 产 电子 管 、 (к) 
ELI1 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
应 用 参数 : 250V (U,，A 类 单 端 放大 ) 、 36mA 
低频 功率 放大 应 иом 
(I, Js 4.2V ( UGirms ) . 250V ( Ucz Jx 4mA 
(12). 7KO (ZL), 4.5W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1.2A (I) 
基本 参数 : -7V (Ug), 15mA/V (G), 25КО 
欧洲 产 电子 管 、 (R) 
EL12 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
应 用 参数 : 250V (Ш,, А 类 单 端 放大 ) 、 72mA 
低频 功率 放大 应 | G ышын 
(Д). 4.SV (Шс), 250V ( Uo ) 、8mA 
(lo), 3.5КО (21). 8W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 1.9A (I) 
极限 参数 : 1600V (U. J). 、800V (Uca). 
"БП >= rE Гс 
KME EFE igoma (aa), 50W (Рм), 8W Pona) 
> ЗА IR BH ЯТ н Е 5 
EL156 S ИВИ ру (AB 类 推 挽 放大 )，800V (UO. 


极 管 、 低 频 功 率 放 
大 应 


180mA (Z4), 、480mA (I), - 240V (Uc). 
350V ( Uc. ) 、20mA (Ic ) 、100mA (15). 
9.5kQ (ZL), 130% (Po) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 1.9A (I) 
静态 参数 : 440V (Ш,), 350V (Uc). 1500 
(Re). 、100mA (/,), 、16mA (Ic ) llmA/V 
ТТ 功率 输出 五 极 管 、 а 6.2 (цас) 
玻璃 外 壳 八 脚 管 极 间 电容 : 19pF (Су). 7. 5рЕ (Co)、0.5pF 
(Cac), 0. 25рЕ (Cork) 
极限 额定 参数 : 800V (0、) 、430V (Uo). 
50W (Р), 、8W (Po ). 、180mA (Ik) 
灯丝 参数 : 6.3/12.6V (Ui)、0.6/0.3A (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 250V (0。) 、25mA (a), 、-2.1V 
EL180 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 | (Uc)、150V (Uca), 5.2mA (Io ) 、12mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 90КО (Ri) 10kQ (7,) 
极限 参数 : 6.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 6.3/12.6V (Ui)、0.6/0.3A (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 250V (Ua), 40mA (Д). 、-2.1V 
EL183 | 旁 热 式 阴 极 五 极 管 、(Vcl )、220V (Uc), 8mA (Л), 、25mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 20КО (К) 
极限 参数 . 6W (Pama) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.7A (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 ，-7V (Uci), 9. 5шА/У (G) 
EL22 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 应 用 参数 (А 类 单 端 放大 ): 250V (Ua), 
低频 功率 放大 应 用 |44mA (/,), 4.7V ( Uca )、250V (О). 
5.2mA (7。) 、5.75kO (Z), 5.2W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1.65А (I) 
欧洲 产 电子 管 , 基本 参数 ,200V (の)、110mA (h). 
EL300 | 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 


低频 功率 放大 应 


-22.5V (Ше), 150V (Ug), 5mA (lo). 
10тА/У (G), 10kQ (Ri) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (Ul)、0.2A (I) 
КОР ñ 基本 参数 : - 18V (Шу), 、2.8mA/V (С), 
EL32 „о. се 
低频 功率 放大 应 应 用 参数 (A 类 单 端 放 大 ): 250V (Ш,), 
32mA (7。) 10У (Шы), 250V (Ug), 5тА 
(7。) 8kQ (ZL), 3.6W (Po) 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0.9А (I) 
基本 参 数 . -6V (Uci), 98mA/V (С), 50КО 
(Ri) 
欧洲 产 电子 管 .| 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 250V ( ひ 、) 、 
EL33 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、36mA (Ia), 42V (Ucums )、250V (05). 
低频 功率 放大 应 用 |4mA (Io). 7КО (Z,)、4.5W (Po) 
应 用 参数 (ABI 类 推 挽 放大 ): 250V (Ш,), 
48mA (1,)、16V (Оос) 10КО (АА). 
8.2W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1.5А (I) 路 S 
静态 参数 : 250V (U,). 250V (0). OV H- の 
(Uc). 12.2V ( - Ос). 、100mA (7。) 、11mA/ 
音频 输出 五 极 管 、vy (С). 15К0 (R) 11 (ag) 
ы 极 间 电容 : 15.2pF (С). 8.4рЕ (Co). 
EL34 作 Al 类 放大 应 用 、 1.1рЕ (Cac). 1.0рЕ (Cor). 10pF (Ск) 
双 管 作 AB1 类 放大 
应 极限 额定 参数 : 800V (U), 500V (Uo). 
50W (Ру), -100V (Uga), 25W (P), 8W 
(Po), 180mA (Ik), 0.7MO (Ra, 自 備 店) 、 ТЕ: EL34 电气 特性 图 见 E34 
0. 5MQ (Ro ， 固 定 偏 压 ) 、 ょ 100V (Uk) 型 号 速 查 栏 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1.35А (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 5mA/V (G). 15.5КО (А) 
EL35 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 应 用 参数 (AB1 美 推 挽 放 大 ). 360V (Ur), 
低频 功率 放大 应 用 |88mA (I), 270V (UV ) 、17mA (Io), 46V 
(Uca). 7КО (Адл) 21W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 1.3A (Д) 
KAUFE] 基本 参数 , 100V (0、)、80mA (у), -9V 
EL36 шга ам (Uci), 100V (Ue) 、8.5mA (Io), 12. 5mA/V 


极 管 、 电 视 机 行 输 
出 级 应 用 


(G). 4kO (К) 
极限 参数 : 10W С) 、4W (Ро) 


低频 功率 放大 应 


应 用 参数 : 250V (Up, A 类 单 端 放大 ) 、72mA 
(1), 9.1V (Шс), 225V (О). 、7mA 
(12). 3.5kQ (21). 8.8W (Po) 


(Ж) 

型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 

灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1.4А (I) 
基本 参 数 . -13.5V (Uca), 、11mA/V (G). 
— 13.500 (А) 

А — ty 应 用 参数 (А 类 单 端 放大 )， 250V (U). 
100mA (Z), 10.8V (Ucim), 250V (Uo). 
13.SmA (Io). 2.5kQ (7), 11.5W (Po) 

灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 、0.71A (I) 
基本 参数 : -7V (0。」) 、10mA/V (G). 40kQ 
(Ri) 
欧洲 产 电子 管 .| 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 250V ( ひ 、) 、 
EL41 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、36mA (/,), 5V (Оль )、250V (Uc ). 
低频 功率 放大 应 用 |5.2mA (Io). 7КО (ZL), 4.8W (Po) 
应 用 参数 (AB1 类 推 挽 放大 ): 250V (U), 
72mA (1), 250V (0). 、10.4mA (Io). 12V 
(Ucicims) s 7KO (Алл). 9.4W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2A (I) 
基本 参 数 . - 10.8V (Uci), 3.2mA/V (С), 
90kO (К) 
欧洲 产 电子 管 .| 应 用 参数 (А 类 单 端 放大 ): 225V (U), 
EL42 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 26mA (ん ム )、7.2V (Ucums ) 225V (Uc ) 、 
低频 功率 放大 应 用 |4.1mA (Io). 9КО (2Z1)、2.8W (Po) 
应 用 参数 (АВІ 类 推 挽 放大 ): 250V (U), 
40mA (7。) 、250V (0). 6.4mA (Io). 23V 
(Ucicims) 、15kO (Zisa), 7W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 、1.3A (Д) 
基本 参数 : -16V (Uc). 、7mA/V (G). 33kQ 
欧洲 产 电子 管 、 (R.) 

a с 应 用 参数 , 250V (U,, А 类 单 端 放 大 ) 、72mA 
(ん )、9.1V (Ои). 250V ( Uç )、 7mA 
(1). 3.5kQ (21). 、7.7W (Po) 

灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1.35А (I) 
基本 参数 ， -14V (Uga), 8.5mA/V (С), 22kQ 
欧洲 产 电子 管 、 (&) 

ELSG “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
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(2) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 1.5A (Д) © 
к т 基本 参数 : - 12V (Uga), 11тА/У (G), L] O 
EL60 „оо. Уо 
кемем ` 应 用 参数 (А 类 单 端 放大 ): 250V (U), (2) 9 
100mA (/,), 8V (Ои, )、 250V (Uc). Q 
12mA (7。) 、2.5kO (ZL), 12W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.73A (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 200V (0。) 、36mA (24). -3.5V 
EL803 | 旁 热 式 阴 极 五 极 管 、| (Uc ) 、200V (Шы), 5mA (Л), 10.5mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 100КО (ЕЁ), 5kQ (ZL), 2.7W (Po) 
极限 参数 : 9W (Pu) 
灯丝 参数 : 6.3V (U1)、1.05A (三 ) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 170V (内 ) 、45mA (7。) -22V 
EL81 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 (Uc ) 170V (Uc. ) 3шА (Io ) 、6.5mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 10kQ (К), 5kQ (Z,)、 2.7W (Po) 
极限 参数 : 9W (Pu) 
灯丝 参数 . 6.3V (Ui)、0.71A (Д) 
应 用 参数 : 250V (7、) 、36mA (7。) -55V 
ОЕ (Ше), 、250V (Uc), SmA (Te ) 、10mA/V 
EL83 зл ы — ie 
视频 输出 应 用 ` 极限 参数 : 300V (Upma). 250V (Uca). 
9W (Pawa) 
极 间 电容 : 10.8pF (Ск). 6.6рЕ (Сот). 
3.3pF (Cac) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.76A (I) 
电气 参数 与 基本 参数 : 250V (0 ひ 、) 、230V 
(Uo). -7.3V (Uci), 48mA (I), 5.5mA 
(15). 11.3mA/V (С), 40kQ (А), 19 
ingi JJ. DRE, 22 (нас) 
热 式 阴 极 五 极 管 极限 参数 : 300V (U), 12W (P。) 、300V 
(Оо). 2W (РЬ), - 100V (О). 65mA 


(Ik). 100V (Ок) 
极 间 电容 ; 10pF (Cex)、5.1pF (CA)、0.6pF 
(Ссл). 0.15рЕ (Cor) 


(2%) 
型 号 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
180 
1.05=250У; Ug2=250 
2.0=250V: Cez-210V 160 
А 
一 一 一 一 -/ 
G2 140 1805 УЕ 2s0V 
1606 や CGi-0V 
120 2. 
140 = 
= 100 -2V 
Жы. ода 7 120 
可、 功率 管 、 旁 << 
EL84 8. 80 Е £100 -4y 
热 式 阴极 五 极 管 ЕЕ 
80 
60 w ЕЕ бу 
日 40 トト Е 
: 40 
20 
30 10У 
== 30 
715 710 -5 0 50 100 150 20 250 300 
-Ua/V UAV 
灯丝 参数 : 6.3V (U;) 、0.76mA (L) 
电气 与 基本 参数 : 250V (U,)、250V (Uc). 
7.2V (- Uc )、10mA (/,), 1.5тА (Ip), 
6.5mA/V (С), 0.1МО (Ri) 
极 间 电容 : 6.6pF (СА). 10.8рЕ (Ca), 
0.1рЕ (Сал) 、0. 15pF (Сс) 
极限 参数 : 300V (Ua), -100V (О). 9W 
(Р), 2W (Woz), 600mA (Ik), 100V (Ux) 
EL844 JJ、 功 率 管 \ 
EL844 9 Үз EL844 
站 1.A= UDCUALGz=250V V 2 Var200V 
|-2./л= f Ug) ,UA= Осо =200V 1 100 2 位 
К — A k 
ЬЕ G2 = 
80 | UGi=0V J 
24 $ 
z -lV 
ご 60 
< -2V 
ap Sa зу 
AV ~ー ト ーー 
Ji 
1 20 5V 
=? 
20 15 10 5 0 0 100 200 300 400 
—Uc/V OA/V 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.2A (I) 
欧洲 产 电子 管 、 基本 参数 : 225V (Us)、26mA (1,), 、- 10.8V 
EL85 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 | (Uo)、225V (Ua), 41mA (Io ) 、3.2mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 90kO (R;)、 9КО (ZL), 2.8W (Po) 
极限 参数 . 6W (Pama) 
灯丝 参数 ; 6.3V (Ui)、0.76A (Д) Ө; @ 
ass A 基本 参数 : 170V (0。)、70mA (H), -125V О, (D 
ша Ç (Uci), 170V (Uan), 5mA (Д). 10mA/V (6) の 
(G). 23kQ (А), 2.4kQ (ZL), 5.6W (Po) сай: 
灯丝 参数 ; 6.3V (UJ). 0.375А (Д) (9) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参 数 : 210V (0、) 、20mA (1). -3V б ө 
EL861 “| 旁 热 式 阴 极 五 极 管 、 (Uo) 、210V (00). 5.3тА (Joa), 、11mA/Y О ② 
低频 功率 放大 应 (G). 300kQ (К), 15КО (ZL), 1W (Po) @ ~ © 
极限 参数 : 4.5W (Pama) ORKO 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 0.2A (I) D 
欧洲 产 电 子 管 .| 基本 参数 : 250V (Ua), 16mA (I), -13.5У oh D 
EL91 |Ә, (Ua). 250V (Uca), 2.4mA (1). 2.6mA/V 0 
低频 功率 放大 应 (G). 130kQ (R.). 1.4КО (Z), 1.4W (Po) © -人 (2) 
极限 参数 : 4W (Руы) Omg 
灯丝 参数 : 6.3V (U,) 、0.2A (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 250V (Ua), 24шА (4), -9V 
EL95 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、| (Uo ) 250V (Шы), 4.5mA (Io ) 5mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 80kQ (А), 10kQ (ZL), 3W (Po) 
极限 参数 : 6W (Pama) 
灯丝 参数 . 6.3V (U). 0. 55А (1) 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参数 ; 250V (0、)、28.5mA (7)、-12V 
ELL80 AAN (Uci), 250V (0). 8.8mA (Io ) 6mA/V 


管 、 双 级 低频 功率 
放大 应 用 


(G). 80kQ (К), 6W (Po) 
极限 参数 : 6W (Pama) 


其 他 参数 : 0.5МО (R), ЗМО (Ro) 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
L G 
灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.2mA (Д) 
EM3 EUR 其 他 参数 : 200V (U,). IMQ (R), OV А 
(Uc), 175pA (7 ) 0.25mA (Д) 
K 
f f 
7 == 灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 、0.2A (I Ө 
欧洲 产 电 子 管 、 经 参数 : 6.3V (U). 0.2А (1) LN 
EMa4 | 旁 热 式 阴极 调谐 指 | 基本 参数 : 0~ -16Y (Uc) (5) (6) 
i 示 管 、 调 谐 指示 | 应 用 参数 : 250V (U), 0.75mA (л). 1МО の 
[Д7 (A、) (2) 
た 引出 р. м 
ОНЕ уб. 6. зү (U). 0.2А (IO) 
ПЕ уно 
EM35 СЕЕ 基本 参数 : 0 ~ -22V (Uc) 
示 管 、 调 谐 指 示 
| 应 用 参数 : 250V (UL), 0.25МО (R,) 
DA 
A 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.3mA (Д) G, S 
EM71 EUR 其 他 参数 : 100V (U,). 0.5MQ (А). OV I K 
(Ug), 200A (Z4), 0.6mA (Д) 
f f 
L G 
K 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 0.3A (Д) 
EM80 TIF 
A 
f 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.27A (1) 
„| н 其 他 参数 : 0.47МО (Ra), ЗМО (Re) 


灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.2А (I) 

基本 参数 : -4.5V (Uc). ЗМО (К) 

应 用 参数 : 150V (Usa), 150V (Ugcs ) 、 
500КО (R4), 400kO (Ros) 


欧洲 产 电子 管 、 
EQ40 “| 旁 热 式 阴极 九 极 管 、 
鉴 频 应 用 


灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.2A (1) 

基本 参 数 . 250V (Ua), 0.28mA (Z), ОУ 
(Ша) 

应 用 参数 : 20V (Uczcace ) 、1.5mA (сав) 、 
-4V (Ug), -4V (Ucs), 5МО (R;) 

极限 参数 : 0.1W (Pama) 


欧洲 产 电子 管 、 
EQ80 “| 旁 热 式 阴极 七 极 管 、 
变频 与 鉴 频 应 用 


© 
欧洲 产 电子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.9 (Д) 
EY82 “| 旁 热 式 阴 极 二 极 管 、 应 用 参数 : 250V (Us )、450V (Un )、 
整流 应 用 180mA (1,,) (3) 
U 
@ 


欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.5A (I) 
EY89 | 旁 热 式 阴极 二 极 管 | 应 用 参数 ; 250V (Шу), 550V (Urn), 
整流 应 用 100mA (7。) AN7 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
Q 
欧洲 产 电子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.4А (I) © 7 
EY92 “| 旁 热 式 阴极 二 极 管 、 应 用 参数 : 127V (Шы), 400V (Ок ) 、 
š @ D 
整流 应 用 70mA (7。) ご 
I D K 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.5A (Д) i А5 
Е71 EUR 其 他 参数 : 60mA (lo), 6000 (R,). 、32pF 
(Ci) 
K 
f £ 
А1 K M 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.29A (I) 
EZ11 EUR 其 他 参数 : 60mA (10)、6000 (A.) 、32pF 
(Ce) A2 
rf 
У: Ë: КА 
Ае h. 灯丝 参数 : 6.3V (UO). 0.6А (IO) 
EZ80 “| 旁 热 式 阴 极 双 二 极 
应 用 参数 : 2x350V (Uva). 90mA (I. 
w auem | 「「 l Duss; 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 1A (Д) 
、| 其 他 参数 : 1300V ( - U), 500mA (/,), 
刀 、 整 流 管 、 旁 Hia (= Ua) ты) 
EZ81 “| 热 式 阴极 双 二 极 管 .500Y (Uw). IH (См) 


全 波 整流 应 用 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
300 EZ81 
Í 600% 
Ti W 
/ WY тон 
-EZ81 т 500 sal sH 3H 
L а / AM 
ГА W T 
o+ SJE 
200} Ua 400 х ` +、 ギー タル 
п, же, S Я > К Шр 
EZ81 | 热 式 阴极 双 二 极 管 、 < き 300 x > 
全 波 整 流 应 用 rl 
100 200 250V 
1 
Т 
100 | 
1 
T 
| 
O 5 10 15 20 30 0 40 8 120 10 
U. V lo/mA 
© 
Т Га 
КОЙШ f. 灯丝 参数 , 6.3V (U). 0.6А (IO of ① 
тє е 应 用 参数 : 2 x350V (Uam), 、90mA (Ip) 
МЛН 29 : x max cp 
管 、 整 流 应 用 A @ NA 
ORO, 
2.7 下 字母 开头 电子 管 
上 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-7。 
表 2-7 了 字母 开头 电子 管 速 查 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
А 
灯丝 参数 : 2.5V (Up). 2.5A (I) 
Е203 РНЇ 其 他 参数 : 325V (Ua), -68V (Uc). 43mA 
(7。) 、 2.37mA/V (G). 3.5 (ш). 1.5КО (R) i t 
G 
灯丝 参数 : 7V (U), 1.2А (I) 
其 他 参数 : 450V (Up), -82V (0。) 、55mA 
Е704 РНЇ 
Qa), 、2.1mA/V (G), 3.8 (ш). 、1.8kO (Ri)、 
4.6W (Po). 25W (P,) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 10V (U). (5+0.3) А (Д) 
基本 参数 : 2kV (U), -100V (Ugi), 400V 
(Uca), (5015) mA (I), S10pA (=). 


Жут ЖЕЕ 25 
FU-13 | 阴极 束 射 四 极 管 、 


テ 220W (Pu)、(4+ 上 0.9) mA/V (G). >20МО 
<500mV (0,, ， 有 效 值 ) 
极 间 电 容 : 13 ~19. 5pF (C), (14+3.5) pF 


(R). 


功率 放大 应 用 
(Cour), <0.25pF (Cac) 
极限 参数 : 10.5V (Шш), 9.5V ( Urn )、 
2kV (0。。) 400V (Осо). 100% (Pasa). 
22W (Porma ) 、30MHz Улу 
灯丝 参数 : 13V (Ui)、0.25A (Д) 
FZ1 EUR 


2.8 G 字母 开头 电子 管 
G 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-8。 


其 他 参数 : 250V (/。) 、60mA (Io) 


表 2-8 G 字母 开头 电子 管 速 查 


型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
灯丝 参数 : 4V (U). ЗА (H) 
G1/1J AEG N 
其 他 参数 : 350V (0,). 350mA (Io) 
f к 
А 
140V (U,). 100V (0). 3mA (La). 
GR100/DZ DGL 
15mA (Tmax ) 
K K 
K K 
GR100/M DGL 140V (U,) 、100V (Uga) 
K А 
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(Ж) 
型 号 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
GR150/M DGL 165V (0,), 140V (Usa) K A 
A 
140V ( 0.)、100V (Ugn), 3mA (la). 
GR25 -4 DGL 
15mA (Ina) 
K K 
A 
灯丝 参数 ; 5V (U), 1.9А (7) O Р 
330 一 一 AT=09 800 
Ri-500 9234 GZ34 
——й = Le=10H -60mF | 
т=1000 L£ Cf=60mF 
Ое =2 х5 
eft 2 X55 
С7345 JJ. EME гу 
450 
400 
> 450у = 
2 ざき 
330 
400V 
300 350у 
250 300Y 
200 300 
50 100 150 200 0 50 100 150 200 
АПА тА 


2.9 Н 字母 开头 电子 管 
H 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-9。 


表 2-9 Н 字母 开头 电子 管 速 查 
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型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 12.6V (U), 015A (Д) 

НЕСӘб 旁 热 式 阴极 二 极 -| 基本 参数 : 250V (の 、)、1mA (Д). -3V 
三 极 复合 管 、 低 频 |(UC) 、1.2mA/V (С), 58КО (R.). 70 (и) 
电压 放大 应 用 极限 参数 : 0.5W (Pama) 

欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 17V (VD) 0. 15А (Д) 

s 旁 热 式 阴极 双 三 极 | 基本 参 数 . 200V (Usa), 10њА (4), -21V 
管 、 低 频 电 压 放 大 | (UC)、5.8mA/V (G). 8.3КО (А), 48 (и) 
和 倒 相 应 用 极限 参数 : 2.5W (Pama) 

灯丝 参数 : 4V (Ui)、0.65A (Д) 
其 他 参数 : 250V ( ひ 、)、- 3.1V (Uc). 

HL41 MAZ 

2.2mA (7。) 、3.SmA/V (G), 36 (д), 10.3kQ 
(Ri) 
灯丝 参数 : 30V (U;), 0. 15А (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 100V (Ua), 43mA (7。) 、-6.7V 

HL94 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 (Ос ) 、 100V ( Uc ) 、4mA (1 ) 、9.2mA/V 

低频 功率 放大 应 (G). 22КО (RN) 、2.4kO (ZL), 1.9W (Po) 
极限 参数 : 7.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 13V (0,) 、0.2A (I) 
HP13 TU 其 他 参数 : 200V (Ua), 8mA (1,), 、3.5mA/ 
V (G). IMQ (А) 
灯丝 参数 : 4V (U). O.5A (Д) 
其 他 参数 : 5000V (Ш„), 11500V (0, ). 
HR3 FER 


15mA (ん )、80mA (/,), 30КО (А, ), 、1pE 
(C1) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
灯丝 参数 : ДУ (U,) 、 1.25A (I£) 
其 他 参数 : 4500V (U, ). 11500V (0, ). 
HR6 FER 
40mA (1,)、 280mA (/,), 4.5kO (К„), 、1pF 
fK f 
(С) 
СІ 
灯丝 参数 ; 1.25V (U;) 、70mA (1) ンジ 
其 他 参数 : 90У (7、) 、90V (Uca), -1.5V А Є G2 
НҮ115 HYT 
(Uci), 0.48mA (7、) 、0.27mA/V (G). 1.3MQ 
(к) ж. 
+f а, 
欧洲 产 电子 管 | 灯丝 参数 , 35V (U). 015A (IO 
@ 
HY90 “| 旁 热 式 阴极 二 极 管 、 应 用 参数 : 117V (Шы), 330V (Upma) « b 
整流 应 用 100mA (7。) の jk の 
y Q 
欧洲 产 电子 管 .| 灯丝 参数 : 19V (U;) 、 0.15А (I) © D 
HY92 “| 旁 热 式 阴极 二 极 管 、 应 用 参数 : 127V (Usma )、400V (Urma) 、 | 
| ② 
整流 应 用 70mA (L, 
ù Оз) >. 
2.10 I. K 字母 开头 电子 管 
I、 玫 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-10。 
表 2-10 L. K 字母 开头 电子 管 速 查 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 20У (U4)、0.095A (Ļ) 
欧洲 产 电子 管 基本 数据 ; 170V (0。)、10mA (4), -2V 
заана ав 
IF860 Ng ` (Шы), 170V (Uca), 2.5mA (Д). 、7.4mA/V 
高 中 频 电 压 放 大 
в (G). 500kO (А,) 
| 极限 数据 : 2. 5W (P...) 
Al 
灯丝 参数 : 2V (U). 0.065А (I) 
КВІ EUR A2 


其他 参 数 . 50V x2 (U,) 、0.2mA x2 (Io) 


[ен 
ц 


厂家 或 特点 或 应 


= 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


KB2 


EUR 


灯丝 参数 : 2V (U,) 、 0. 095А (I) 
其 他 参数 : 125V х2 (0). 、0.2mA x2 (Io) 


KF2 


EUR 


灯丝 参数 : 2V (U). 0.2A (Д) 

其 他 参数 : 135V (Us)、135V (Uc), 3mA 
(I), ImA (7。)、1.3mA/V (G), 1.1МО 
(Ri) 


КЕ7 


EUR 


灯丝 参数 : 2V (U). 0.06A (Д) 
其 他 参数 : 135V (Us)、135V (Ucs)、2.6mA 
(Та). lmA (Iç). 、0.8mA/V (G), IMQ (R;) 


КНІ 


EUR 


灯丝 参数 : 2V (U). 0.13A (Д) 
其 他 参数 : 135ү (U,). 60У (0). 、1mA 
(Д). 


1.1mA (Io), IMQ (Ri) 


KL35 


MUL 


灯丝 参数 : 2V (0). 、0.15mA (I) 

其 他 参数 ;135V (Ua), 135V (Uo). -45V 
(Шы), 5.6mA (I), lmA (ш), 
(G). 150КО (R;), 、0.34W (Po) 


2.2mA/V 


G2 G1 


-fG3 


KLS 


EUR 


灯丝 参数 : 2V (U,.). 、0.1mA (I) 

其他 参 数 . 90V (Ш,), 90У (0。)、-4V 
(Ua). 、4.8mA (7。) 、0.9mA (Io), 、1.4mA/V 
(G). 180kQ (R;) 、 0.2% (Po) 


СІ 


fG3 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
灯丝 参数 : 2V (0). 0. 2һА (I) 
其 他 参数 : 100V (Us)、100V (Uo), -3V 
KT2 MOG 
(Uci), 3.8mA (1,)、 0.8mA (Io). 2.5mA/V Ë f 
(G). 0.5% (Po) *s=— 
GI 
A Gl 
灯丝 参数 : 13V (U;) 、0.3A (Д) 
KT30 MOG 其 他 参数 : 250V (Ua), 250V (0). -15V 
K G2 
(Uci), 32mA (7。) 、3.9mA/V (С) 
f f 
灯丝 参数 : 26V (U). 0.3A (Д) dr 一 G 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 数 据 : -4.5V (0。」) 、9.9mA/V (С) ОА У) 
KT32 “| 旁 热 式 阴极 四 极 管 、 应 用 数据 (А 类 单 端 放大 ): 135V (Ua), б 
低频 功率 放大 应 用 |44mA (1). 4V (Шш), 135V (Uc). 4А М ñ P 
(Ia), 1.6kQ (ZL), 1.2W (Po) (8) 
灯丝 参数 : 26Ү (U;) 0. ЗА (Л) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 数 据 : -9.9~0V (Uci), 10mA/V (G) 
KT33C | 旁 热 式 阴极 四 极 管 、 应 用 数据 (А 类 单 端 放大 ): 150V (Ua), 
低频 功率 放大 应 用 |44mA (/,), 5.5V (Ucim )、150V (Uc )、 
8mA (7。) ЗКО (ZL), 3W (Po) 
灯丝 参数 : 4V (U). 2А (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 数据 ，-3.5~0V (Uci), 10mA/V (G) 
KT41 “| 旁 热 式 阴 极 四 极 管 、 应 用 数据 (А 类 单 端 放大 ): 150V (0). 
低频 功率 放大 应 用 |32mA (及 )、4V ( Шы), 200V (Ш„), 
6.5mA (Io). 8.5kQ (ZL), 4W (Po) 
TV 成 用 、 東 射 四 | 灯 多 参 数 . 4V (Vi) 、2A (Д) 
KT44 


极 功率 电子 管 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (U;) 、 0.95A (L) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 数 据 : 4.3 ~0V (Uo)、10.5mA/V (С) 
KT61 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 应 用 数据 (А 类 单 端 放大 ) : 250V (U), 
低频 功率 放大 应 用 |40mA (/,), 4.3V (Uca ). 250V (О). 
7.5mA (15). 6kQ (ZL), 4.3W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). O.7A (IO) 
基本 数据 - 16.5 ~0V (Ug), 2.5mA/V 
た | で A 
` + _ (G). 3.2kO (К) 
KT63 “| 劳 热 式 阴 极 五 极 管 、 
应 用 数据 (A 2 P ya : 250V (Ш,), 
低频 功率 放大 应 о. р) 
34шА ( I, ) 12У ( ШЕК ) 250V ( Ucz 3% 
5. 5А (7。) 7kQ (ZL), 3W (Po) 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1. ЗА (I) 
电气 参数 与 基本 参数 : 250V (0、) 、250V 
(Шь), = 15V (Ше), 85mA (/,), 7шА Ре а 
(Гоа) 、6mA/V (С), 22.5КО (Ri) (а) (5) 
极限 参数 : 550V (0、) 、550V (Uc), -200V A 
A 
(Ша), 25% (Р,), 3.5% (Po )、27W| G) 
(Pac2) 、150mA (Ik). 200V (Uk) 
极 间 电 容 : 16pF (Co). 、10pF (С,), 2.3рЕ 
(Caci) QP 
G3 K 
JJ. DRE, A 
放大 应 用 、AB1 Ж 
KT66 


大 应 用 、AB2 类 放 
大 应 


T T 
G2 =400V 


АПА 


0 100 200 300 400 500 600 0 
UV 


100 200 300 400 500 600 
UV 
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(Ж) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 ; 6.3V (Ui)、1.4A (Д) ③ 
电气 参数 与 基本 参数 : 250V (U), 250V A グ 
(Оо). = 15У (Шу), 、100mA (7 ) 、10mA Ө 
(І). 10.5mA/V (G). 23kQ (R,), 11.5 (и) お の 
f 
极限 参数 : 800V (U,). 800V (Ucz), 800W f чара г 
(Рм). 25W (Ру), 6W (Po), 28W (Pio), 0 
180mA (I). 150V (Ug), -200V (UG) 
极 间 电容 ; 16.5pF (Co), 9pF (Ch), IpF 6-22 1 
(Caci) 
KT77 可、 功率 管 
300 — 
laf CUa) 309 | 
си тсз. [KT 270—Н=0У уу KT77 
240 | үр? _ 240 
210 -U 210 =5V IA=f(U,) 
T —7.5V UG2=250V 
< 180 < 180 Осз=0У 
£ 150 “ыу 10У 
= 20 = -12.5V 
120 I 
90 90 7.5V 
60 60 20V] 
75 5у 
30 30 Sy | 
0 
=60 -50 -40 -30 -20 -10 0 100 200 300 400 500 
©су UAIV 
灯丝 参数 : 6.3V (UO). 、1.6A (I) Е I 
G 
电气 参数 与 基本 参数 : 250V (U), 250V @ б) 
(Ucz ) 、140mA (/,), 7А (Ло), 一 15У Ав 
(Uc ). 11.5mA/V (С), 12kQ (А). 8 
(иис) 
H. ЖИЙ, O Q 70: 
KT88 ж 极限 参数 ; 800V (0、) 、600V (C。。 ) 、600V > 
功率 管 
(Оло). = 200V (Uc), 42W (Р,), 8W G А 
(Po ). 46W (Paca), 230mA (I). 250V 
(Ок) 
极 间 电 容 : 16. 5pF ( Сс ) ` 10рЕ ( CA ) ` 
2.3pF (Coia) 


(Ж) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
400 наша 
г Ост ОУ 
i -5V 
ÍIA=f(UA) 
UGi=kon 
Cs=300V 
300 dv 
< КЕГП 
Ë ー15V] 
ч < 
КЕ JJ. ЖИЙИ, 200 
功率 管 0v 
-25V 
100 -30V 
-35V ゴ 
-40V 
0 100 200 300 400 500 
LAAV 
灯丝 参数 : 6.3V (0), 1.6А (I) 
极限 数据 (五 极 管 接 法 ): -200V (Шо). 
650V (Uczmas) > 300V (Ukmar) > 50W (Ры), 
8W (Porma) 
欧洲 产 电子 管 .| 极限 数据 (三极管 接 法 ) : 650V (Umax). -200V 
KT90 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、(Ucaas ) 、650V (Осы), 、300V (О, )、 
低频 功率 放大 应 用 |554W (Руы), 54W (Р) 
应 用 数据 (AB1 类 推 挽 放大 ): 490V (U), 
55mA (I), = 52У (Ug), 60V (О). 
491V (Uca), 4mA (Io). 5КО (ZL), 75W 
(Po) 
欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 6.3V (7) 、0.3A (Д) 
kiwa 旁 热 式 阴极 遥 截 止 | 基本 数 据 : 0 ~ -3V (Uga), 1.5mA/V (G) 
五 极 管 、 高 中 频 电 | 应 用 数据 : 250V (U,). 7.6mA (7。) 、250V 
压 放 大 应 用 


(Осо). 1.5mA (Ic) 
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厂家 或 特点 或 应 


= 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


р 
ц 


灯丝 参数 : 13V (0), 0. 16А (I) 
KTW74M МОС 其 他 参数 250V (Up), 7.6mA (I). 
1.5mA/V (С) 


G2 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.3A (Д) à m 
KTZ63 MOG 其 他 参数 : 26V (Ua), 26V (Ua), -1V | ー ン 
(Ua). 、0.4mA (I4), 0.7mA/V (G) | 
K 
2.11 工 字 母 开头 电子 管 
工 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-11。 
表 2-11 LL 字母 开头 电子 管 速 查 
型 号 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布、 外 形 或 者 其 他 


灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.3A (I) 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参数 : 7.5mA (4), -6V (Uc). 
163 “| 直 热 式 阴 极 三 极 管 、2.6mA/V (С), 77КО (R.) 


低频 电压 放大 应 应 用 参数 ; 200V (Ua). 50kQ (R.). 12 
(K) 
A 
灯丝 参数 : 1.2V (U). 0. 09А (7) 
LG15 TIF 其 他 参数 : 2000V (0。) 6000У (U,)、2mA 
(Io), 3mA (L) 


A2 
灯丝 参数 : 12.6V (Ut)、0.63A (Д) Al 
LG6 TIF 
其 他 参数 : 500V (0,) 、250mA (Io) L: к? 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 4V (U,) 、1.2A (I) G 次 A 
其 他 参数 : 350V (Ua), -10V (Uc). 、18mA 
LL4C TU 
(7。 ) 、3.5mA/V (G), 10 (и), ЗКО (К), i А 
12W (Р) 
А А 
LS5B EUR 180V (U,), 135V (Шы), 8V (Urg) 
K 
灯丝 参数 : 1.2V (U). 100mA (77) 
其 他 参数 : 45У (U), 45У (Uca), - 2.SV 
LV10 TIF 


(Ос). 3mA (Z), 1.5mA/V (G), 0.8MQ 
(Ri) 


M G2 
灯丝 参数 : 12. 6V 0.09A (1 
灯丝 参数 : (U), 0.09A (h) бз の Ne 
LV11 TIF 其 他 参数 : 200V (Us)、3mA (1,), 、2mA/V (| a 
Aq =; К 
(6) т 
Гр 
маз 
灯丝 参数 , 1.2V (UO). 、50mA (I) S 
其 他 参数 : 45У (Up), 45V (Uca), -2V моз &¿ СІ 
LV9 TIF 
(Шу), 1.15шА (I, ). 0.85mA/V (С). n MG3 
0.5MO (R;) 
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2.12 M. N 字母 开头 电子 管 
M、N 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-12。 


型 号 


== 


чр 


厂家 或 特点 或 应 月 


Н 


表 2-12 M. N 字母 开头 电子 管 速 查 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


ME41 


MAZ 


灯丝 参数 : 4V (U,.). 、0.5mA (万 ) 
其 他 参数 : 250V (Ua), IMQ (Ra), 0.5V 
(Uc), 230pA (14), 1. 16mA (Д) 


ME920 


MAZ 


灯丝 参数 : 9V (Ul)、0.2mA (I) 
其 他 参数 : 100V (の 、) 、0.SMO (R), OV 
(Uc). 190pA (I), 0.7mA (Д) 


MX40 


MOG 


灯丝 参数 : 4V (U), ТА (Д) 

其 他 参数 : 250V (Us)、150V (Ucs)、80V 
( Uca, cs ) 2.75mA ( ム ) 、1mA ( Тоз „сз Jx 
500pA/V (G.). 0.5MQ (R,). 100kQ (Rg) 


N30 


MOG 


灯丝 参数 : 13V (U), 0.3 A (Д) 
其 他 参数 : 250V (0). 250V ( 0。。 ) -15V 
(061). 32mA (I4), 3.9mA/V (G) 


NES 


MAZ 


210V (の) 、110V (Шы) 
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2.13 O. P 字母 开 头 电 子 管 


0、P 字 母 开 头 电 子 管 速 查 见 表 2-13。 
表 2-13 O. P 字母 开头 电子 管 速 查 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G2 _ G3 
灯丝 参数 : 12.6V (U). 0.15A (Д) A ёй 
OF TIF 其 他 参数 : 240V (Ш,), 、7mA (7。) 1.55шА/ 25 
f f 
V (6) 
K 
А 
灯丝 参数 : 30V (0,) 、 0.2A (Д) 
OMI Cos ке 
其 他 参数 : 250V (Ш„), 120mA (Io) f f 
K 
G2 


灯丝 参数 : 24V (Ui)、0.2A (Д) 


G1 
其 他 参数 : 100V (Ua), 100V (Uo), -15V MA N 
P2060 TRI A K 


(Ua ) 、50mA (/,), 16kQ (R;)、3.8mA/V 


K 
(G) Мб, KG3 
f f 
А 
灯丝 参数 : 7.5V (U). 1.25А (Д) 
Р28/500 TU 
其 他 参数 : 600V (0). 3. 85шА/У (С) 6 
灯丝 参数 : 4V (0). 、0.3A (Д) の 
ih Ц で と rH fs 
欧洲 产 电子 过 基本 参数 : 135 (Ua). 11.5шА (1)、 -1V O D 
PC900 “| 旁 热 式 阴极 三 极 管 、 
а : (Uc), 14.5mA/V (G). 5КО (ЕЁ), 72 (и) 
低频 电压 放大 应 Ө © 
极限 参数 ; 2.5W (Рм) 上 
ORO 
灯丝 参数 : 3.15V (Ui)、0.3A (Д) Ф 
АУ š Кя 
КОҢ =н ЕР, 基本 参数 ; 250V (の)、10mA (I). -2V O D 
AA (Uc). 5.5mA/V (G). ПКО (R.). 60 (и) 
低频 电压 放大 应 用 | O IN ç u: x 


极限 参数 : 2.5W (Pama) 


© 
©) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 9V (U), 03A (Л) 
旁 热 式 阴极 双 三 极 | 基本 参 数 : 200V (UAA)、l0mA (7。)、-2.1V 
Ба 管 、 低 疾 申 床 放 大 |(0。) 、5.8mA/V (G). 8. ЗКО (А), 48 (ш) 
和 倒 相 应 用 极限 参数 : 2.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 8V (U,) 、0.3A (Д) 
基本 参数 (三极管 部 分 ): 170V (U,)、 
кыз е 8.5mA (7。) -1V (Uc). SmA/V (G). 12kQ 
i FF IAT 三 极 - R). 60 
е л | СЙ 分 ): 160V (0。) 、13mA 
放大 应 用 
(l). - 1.7V (Ше), 135V (Uc ) 、5mA 
(15). 14mA/V (G) 
灯丝 参数 : ВУ (U,) 、0.3A (Д) 
基本 参数 (三极管 部 分 ): 100V (U,). 14шА 
欧洲 产 电 子 管 、 r). - 3V (Uc). 5.5mA/V (б), 3.1kQ 
PCF201 лыш (Ri)、 17 (и) 
СОЕ 基本 参数 ( 五 概 管 部 分 ) : 170V (0、) 、12mA 
放大 应 用 | 
(l). -17V (Ua), 110V (Uo). 4.5mA 
(Ile). 12mA/V (G) 
灯丝 参数 : 9V (U). 0.3A (Д) 
基本 参数 (三极管 部 分 ): 120V (U,). 14шА 
КОЙШ F. CT). 5mA/V (G), 40 (А), 20 (и) 
PCF800 тышкан _| 基本 参 数 (五 极 管 部 分 ) : 170V (Ш,), 、10mA 
五 极 复合 管 、 电 压 
该 大 应 用 (7。) 、170V (Uw) 9mA/V (G) 
极限 参数 : 1.5W (Ру, 三 板 管 )、1.7W 
(Рам ДАК) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 8.5V (UJ). 0.3A (I) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ) : 100V (0。) 、15mA 
欧洲 产 电 子 管 |(A)、-3V (Uc)、9mA/V (G), 2.3КО (Ri). 
Deo 旁 热 式 阴极 三 极 - |21 (ш) 
五 极 复合 管 、 电 压 | 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 170V (Ua), 10mA 
放大 应 用 (1), -1.2V (Uc). 120V (Ug), 11шА/У 
(G). 350КО (Ri) 
极限 参数 : 2W (Pu) 
灯丝 参数 . 9V (0;). 、0.3A (I) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 200V (Ш,), 
3.5mA ( 八 )、-2V (Uc). 3.5mA/V (С), 
欧洲 产 电子 管 J20ko (R.). 70 (и) 
РСЕЗО2 о нса 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 100V (0). 6mA 
五 极 复合 管 、 电 压 
放大 应 用 (I). -1V (Ug), 100V (Ug), 5.5mA/V 
(С). 100КО (Ri) 
极限 参数 : 1.4W (Ру, 三 板 管 )、1.2W 
(Pu ДАК) 
灯丝 参数 : 9.5V (UO). 0.3А (I) 
基本 参数 ( 三 板 管 部 分 ) 150V (0、) 、18mA (9) 
欧洲 产 电子 管 |(A)、-IV (Uc)、8.5mA/V (6) 、4.7kQ (в) (D 
БСД 旁 热 式 阴极 三 极 a (R;)、 40 (и) @ Ns 
五 极 复 合 管 、 低 频 | 基本 参数 (五 极 管 部 分 ) : 200V (0。) 、10mA 
电压 放大 应 用 (l), -0.9V (Uca), 110V (Ug), 3.5mA O ~ © 
(7。) 、5.2mA/V (С), 400kQ (К) (5) (4) 
极限 参数 : 2.81 (Ра) 
灯丝 参数 . 8V (0,) 、0.3A (I) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ) : 100V (0。) 、14mA 
欧洲 产 电 子 管 |(A)、-3V (Uc), 5.SmA/V (G). ЗКО (К), 
БЕ 旁 热 式 阴 极 三 极 - 17 (и) 
五 极 复合 管 、 低 频 | 基本 参 数 ( 五 板 管 部 分 ). 170V (0 ひ 、) 、10mA 
电压 放大 应 用 (1), = 1.2V (Ше), 150V (Uc ) 、3.3mA 


(7。) 、12mA/V (G). 350КО (R;) 
极限 参数 : 2W (Pama) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 7.4V、0.3A 
基本 参数 (三极管 部 分 ): 100V (U,). 15шА 
(I). = ЗУ (Ug), 85mA/V (С), 2. ЗКО 
欧洲 产 电子 管 、 (К). 20 (и) 
PCF87 лили “| 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 170V (U), 

mu NN 6.4mA (I), -1.3V (О). 155V (Ug), 

电压 放大 应 用 | i ü 
2mA (7。) 、15mA/V (G) 

极限 参数 : 2W (Pa 三极管 )、1.7W 
(Рам ДАК) 
灯丝 参数 : 9.2V (U). 、0.3A (I) 
基本 参数 (三极管 部 分 ): 100V (0、) 、9mA 
Wa аа (I). -1V (Uc). 8.8mA/V (С), 5.5КО 
FF IAT 三 极 - 
PCH200 五 极 复合 管 、 变 频 (Ri), 48 w _ 

应 基本 参数 (五 极 管 部 分 ): 135V (Ш,), 
1.7mA (1). OV (Ua), 14У (Оса). 
0.9mA (са). OV (Шз) 

灯丝 参数 : 12.6V (Ui)、0.3A (I) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 150V (U), 
1.3mA (І). -1.9V (Uc). l.6mA/V (G). 
欧洲 产 电 子 管 、J34ko (R). 55 (и) 

旁 热 式 阴极 三 极 - 基本 参 数 ( 五 极 管 部 分 ): 200V (U)、30mA 
Ее IL), = 7V (Ug), 200V (Uo ). 5.3mA 
电压 放大 和 低频 功 | Г N 

率 放大 应 用 (7。 ). 8.8mA/V (G), 22kQ (R), 6.7kQ 
(21). 2.4W (Po) 

极限 参数 : 1W (Pan 三 板 管 )、6.5W 
(Pamax， 五 极 管 ) 
灯丝 参数 . 14.5V (U). O.3A (1) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 250V (U), 
1.2mA (I4), -1.9V (Uc). l.6mA/V (G). 
欧洲 产 电子 管 、@yIo (R) 100 (и) 
旁 热 式 阴 极 三 极 -| 基本 参数 (五 极 管 部 分 ); 250V (0。)、36mA 
PCL86 “| 五 极 复合 管 、 低 频 


电压 放大 和 低频 功 
率 放 大 应 用 


(7。) 、-7V (Uci), 250V (Uca), 6mA (Ic), 
10mA/V (С), 49КО (К), 7kQ (ZL), 4W 
(Po) 

极限 参数 : 0.5W (Руы, 三 板 管 )、9W 
(Рам ДАК) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 2V (U,) 、0.2mA (7) 
其 他 参数 : 120V ( 惟 )、120V (Uc), 
Pen24 MAZ 
-3.3V (Шу), SmA (I), ImA (Io). 
5.7mA/V (G), 0.44W (Po) 
灯丝 参数 : 2V (U,) 、 0.15mA (I) 
其 他 参数 : 120V (U), 120V (Uc ) 、 
Pen25 MAZ 
-3.6V (Ше), 5шА (I), ImA (Д5), 3mA/ 
V (G). 0.4W (Po) 
灯丝 参数 : 35V (U,) 、 0.3A (Д) 
УМ 由 Г 
ет Н) 基本 参数 ,200V (Шу), 1l0mA (h), 
PL300 | 劳 热 式 阴极 五 极 管 、 
жыйн -22.SV (Ua ). 150V (Ua), SmA (Io). 
低频 功率 放大 应 
10mA/V (G). 10КО (R) 
灯丝 参数 : 21.5V (Ui)、0.3A (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 170V (UL), 45mA (I), -22V 
PISI “| 旁 热 式 阴 极 五 极 管 ~ (Uc ) 170V (Uc ) 、3mA (Io ) 、6.5mA/V 
低频 功率 放大 应 (G). 10kQ (ЕЁ), 5КО (ZL), 2.7W (Po) 
极限 参数 : 9W (Pama) 
灯丝 参数 : 15У (U), 0.3A (Д) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参数 : 200V (0。) 、36mA (A), -3.5V 
PL83 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 .|(Ve ) 200V (Uon), 5mA (Ie), 10.5mA/V 
低频 功率 放大 应 用 (G). 100КО (Ri), 5SkO (ZL), 2.7% (Po) 
极限 参数 : 9W (Pama) 
灯丝 参数 : 12V (U). 0.3A (Д) 
欧洲 产 电子 过 | 基本 参数 , 250V CU, ). 28.5mA (А). 
旁 热 式 阴极 双 五 极 
PLL80 -12V (Ug), 250V (Uc), 8.8mA (Io), 
管 、 低频 功率 放大 ( cl ) ( c2 ) m ( c2 ) 
i 6mA/V (С), 80КО (А), 6W (Po) 
Е 极限 参数 : 6W (Рм) 
灯丝 参数 : 26V (U), 0.3A (I) 
PTSA FER 其 他 参数 : 250V (0、)、230V (Uc )、 


-8.5V (Ug), 32mA (/,), 6mA/V (G) 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
PTT214 -P CSF 灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.3A (1) 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.3A (1) 
PTT216 CSF 
其 他 参数 : 3W (Р,) 
灯丝 参数 : 6.3V (0), 、0.3A (I) 
PTT217 CSF 其 他 参数 : 150V (U,). 12.5mA ( 八 ) 1200 
(Rk) 
PTT243 -P CSF 灯丝 参数 : 6.3V (U,). 0.42A (L) 
Al A2 
灯丝 参数 . 25У (U). 、0.3A (I) 
PV25 TU 
其 他 参数 : 275V (Ш„), 、100mA (Io) K1 K2 
Pf 
Al 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.4А (I) 
PVA6 TU 其 他 参数 : 60mA (1), 5000 (Rp), 16uF 
(Ci) 
A2 
A 
灯丝 参数 . 2V (0). 0.3A (Д) 
其 他 参数 : 150V (0。) 、-1SV (0。) 、18mA 
PX230SW HIV 


(7。) 、 3.5mA/V (G). 6.5 (д), 1.9КО (Ri)、 
0.45W (Po) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
А 
灯丝 参数 . 17V (UO). 、0.3A (I) 
其 他 参数 : 250V (U,). 、1000V (U,) 、125mA 
(o), 1750 (R。) 、60F (Ci) f Í 
K 
| 
PY31 MUL 
0 50 100 
ん な /mA 
灯丝 参数 ; 29V (U,) 、0.3A (Д) а 
А 
РҮЗ2 MUL 其 他 参数 : 250V (U), 275mA (Io). 、60pF 
(С) 


2.14 Q. R 字母 开头 电子 管 


Q. R 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-14。 


表 2-14 Q. R 字母 开头 电子 管 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
K A 
133V (U,)、 108V (Ше), ЗУ (Us) 2mA K 
QS1202 EEV 
Can)、15mA (Л) 
А 
K 
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(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
кок 
А 
0575/60 EEV 105У (の ) 75V (0). 5V (б) Í й 
А K 
灯丝 参数 : 4V (Uj). LA (Д) F 
其 他 参数 : 5000V (Us), 12500V (U,). 
R11 BRI 
50mA (lo), 350mA (1). 4КО (Rp), lpF f f 
(Ci) 
К1_А2 
灯丝 参数 : 18V (0,) 、 0.2A (Д) Al 
R128 SFR А ñ 
其他 参 数 . 200V x2 (U,). 5mAx2 (Io) f f 
K2 
灯丝 参数 : 4V (U). 0.15А (Д) А 
其 他 参数 : 250V (Up), -18V (Uc). llmA 
R405 PHI 
(14). 1. бтА/У (G). 5 (ш). ЗКО (R;)、 3W f f 
(Pa) G 
灯丝 参数 : 13V (U;), 0. 25А (I) 
RA FER Ё 
其 他 参数 : 250V (U), 60mA (To) 
灯丝 参数 : 12.6V (0). 0. 075А (I) 
RD12Pb TIF 其 他 参数 : 200V ( 惟 )、130V (Uc), 
-1.SV (Uc). 4A (7。) 、2.8mA/V (С) 
Al A2 
灯丝 参数 : 2.4V (U). 0. 05А (I) 
RD2, 4Ga TIF | 
其 他 参数 : 50у х2 (U,). 0.2mA x2 (Io) f f 
A G 
灯丝 参数 : 2.4V (U). 0.4A (1) 
RD2, 4Ta TIF 其 他 参数 : 100V (0、) OV (Ug), 24mA М | 
(7。) 、6mA/V (G), 20 (и). 3.3КО (К) 
K 


厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


ka 
ц 


灯丝 参数 : 2.4V (U). 0. 24А (I) 
RD2, 4Td TIF 其 他 参数 : 100V (0), ОУ (Ug), 22mA 
(7。) 、 2.4mA/V (G). 10 (д), 4КО (К) 


А 
灯丝 参数 : 4V (0). 、0.15A (I) 
RE209 TIF 其 他 参数 : 250V (Ш,), 12шА (I). 3% 
(РА) 
G 
k A 
灯丝 参数 ; 4V (U), 1A (I) 
其 他 参数 : 200V (U,). -2.5V (Uc). 
REN1004 TIF KM 
2.SmA (I), 1.5mA/V (G). 42 (ш), 35КО f f 
R. 
(К) る 
灯丝 参数 : 20V (U). 0. 18А (IO) А 
其 他 参数 : 200V (UL), - 1.6V (Uc). 
REN1814 TIF KM 
0.2mA (I, ) 2.5mA/V (G). 100 (д), 40КО f ñ 
(R;) 


灯丝 参数 : 4V (U), ТА (I) 
REN904 TIF 其 他 参数 : 200V (Ua), -3.5V (Uc)、6mA 
(7。) 、 2.4mA/V (G). 30 (д), 12.5КО (К) 


灯丝 参数 : 4V (U), ТА (Д) 
REN914 TIF 其 他 参数 : 200V (Ua), -1.6V (0。) 、lmA 
Qa), 3mA/V (G), 99 (ш). 33КО (Ri) 


灯丝 参数 . 20V (U,) 、0.18 A (L) 
其 他 参数 : 200V (U,). 200V (Uo), 、- 18V 


RENS1823 TIF 
(Шы), 、20mA (I), 1.7mA/V (С), 40kQ 
(Ri) 
灯丝 参数 : 20V (U). 0. 18А (1) 
其 他 参数 : 200V (Ua), 200V (Uo). 、- 18V 
RENS1823d TIF 


(Ос). 20mA (I), 1.7mA/V (С), 40kQ 
(Ri) 
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型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、 0.08A (I) 
RF12P2001 TIF 其 他 参数 : 210V (UL), 3mA (7。) 、1.4mA/ 
у (С) 
灯丝 参数 : 2.5V (Up), 4А (Д) 
RG105 TIF 其 他 参数 : 500V (7。) 、1400V (U,) 、250mA 
Qo) 
灯丝 参数 : 12.6V (Ui)、0.074A (I) 
RG12D2 TIF 
其他 参 数 . 200V x2 (U,) 、 2mAx2 (Io) 
f 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、0.1A (Д) 
RG12D3 TIF ñ 
其 他 参数 : 200V х2 (Ш„), 2mA x2 (Io) 
Al 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、0.8A (Д) 
RG12D300 TIF u 
其 他 参数 : 500V (U.). 300mA (Io) 
A2 Ff 
f 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、0.2A (Д) 
RG12D60 TIF 
其他 参 数 . 300V (U,). 60mA (Io) 
灯丝 参数 : 4V (Uj). ТА (I) 
RGN1054 TIF I И 
其 他 参数 : 300V (U), 75mA (Io) 
300V (Ш„), 、100mA (Io) 
RGN1500 TIF 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 月 参数 、 电 极 、 引 上 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
Al 
灯丝 参数 ; 4V (U), 1A (I) 
RGN504 TIF А ñ 
其他 参 数 . 250V (U,,) 、30mA (Io) ñ £ 
A2 
A G 
灯丝 参数 : 2.5V (U1)、1.75A (1) 
RKI5 AMER 其 他 参数 : 250V ( ひ 、) -33V (Ug), 22mA 
(7。) 、 2.35mA/V (G). 5.6 (u). 2.38КО (Ri) А А 
С 
灯丝 参数 : 2.5V (Up), 2А (Д) 
RK16 AMER 其 他 参数 : 250V (0。) 、-28V (Uc), 26mA А x 
(7。) 、 2.6mA/V (G), 6 (и), 2.3КО (А) 
f f 
灯丝 参数 : 1.9V (U). 0.28A (I) G 
其 他 参数 : 130V (0。) 、-1.5V (Uc), 15mA 
RL2T2 TIF 
(7。 ) 、2.5mA/V (G), 12 (и), 5КО (R;)、 
š A 
0.4W (Po) t 
A 
140V (U,)、 80V (Uaa), SmA (Inin), 15mA 
RT85/15 LMT 
(Л) 
K 
| M__G2 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、0.18A (Д) аз Z дї 
RV12Pa TIF 其 他 参数 : 200V ( 惟 )、150V (Ug), < 
-5.5V (Ua), 5A (I4), 2.8тА/У (6) A K 
f f 
灯丝 参数 . ТҮ (U), LA (I) A 
其 他 参数 : 800V (0。) 、-8OV (Uc)、40mA 
RV258 TIF 
(7 ) 、2mA/V (С), 7.1 (ш). 3.5КО (К), f f 
8.5W (Po). 32W (Р,) б 


2.15 S. T 字母 开头 电子 管 
S、T 字 母 开 头 电子 管 速 查 见 表 2-15。 
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表 2-15 S. T 字母 开头 电子 管 速 查 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
A 
S130 EUR 160V (U,)、 120V (0). 5V (Ung) @ 
K 
灯丝 参数 : 1.9V (U;) 0. 55А (1) А G 
其他 参 数 : 150V (Ua), -1V (Uc), 24mA 
SD1A TIF 
(7。) 、3.4mA/V (С), 16 () 、4.7kO (К), 
K 
0.4W (Po) f f 
灯丝 参数 : 13V (Ui)、0.2A (Д) A 
G 
其 他 参数 ; 100V (U,). 100V (Uca), -3V Ё Gl 
SP1320 MAZ K 
(Шы), 2mA (I, )、1.18mA/ZV (G), IMQ G3 
— > 
《Ri ) f f 
G2 G3 
灯丝 参数 : 6.3V (U), 0.6A (Д) 内 М GI 
SP61 MAZ 其他 参数 : 200V (0、)、10.8mA (/,), 
0.7MO (К) K 
f f 
A 
STV1S0/60 TIF 165V () 、140V (Шы), 10У (Ung) 
K 
TE16 OSR 115V (U,)、 90У (Usap ) 、 15mA (Л) {OY 
TE50U OSR 115V (U,) 、 80V (Uga) K A 
灯丝 参数 . 29V (U). 、0.2A (I) 
TH22C MUL 其 他 参数 : 200V (Ua), - 2.5V (Ua), 


3.25mA (1,)、750pA/V (G.). 1.5MQ (Ri) 


(2%) 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 月 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 23V (U). 0.2A (I) 
TH233 MAZ 其 他 参数 : 175V (Us)、-2.5V (Uc). 
3.1mA (I). 770pA/V (С), IMQ (R.) 
灯丝 参数 : 29У (0,) 、 0.2A (Д) 
TH30C MUL 其 他 参数 : 200V (0、)、- 2.SV (Ug), 
3.25mA (I), 750pA/V (С), 1. 5МО (Ri) 
灯丝 参数 : 4V (U), 1.1шА (Д) 
其 他 参数 : 250V (7、) 、100V (Uga), -3V 
TS33 PHI 
(Ua). 8mA (д). 2.6 mA (lo), 1.8mA/V 
(G). 1.2МО (К) 
灯丝 参数 : ДУ (U). LA (Д) 
其 他 参数 ; 250V (U)、150V (Ug). 
TSE4 MUL 


-2.5V (Uci), 8mA (I), 14.5mA/V (С), 
100kQ (R) 


2.16 U. V 字母 开头 电子 管 
U. V 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-16。 


表 2-16 U. V 字母 开头 电子 管 速 查 


型 号 | 厂家 或 特点 或 应 月 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
Al 
灯丝 参数 . 6V (U). 0.5A (Д) 
U650 LIS 
其 他 参数 : 60mA (Zo) f f 
A2 
A2 Al 
灯丝 参数 : 4V (Ui)、1A (Д) 
U84 MOG 


其 他 参数 : 250V (U,). 75mA (Io) 
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(2%) 

型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 

灯丝 参数 : 12.6V (Ui)、0.1A (Д) 
基本 参数 : -2 ~ -22V (О). 、1.8mA/V 
_ а (G). L2MQ (R) 
旁 热 式 阴 极 二 极 - 

UAF41 应 用 参数 (ПЕЙН HE : 170V (Шул), 
五 极 复合 管 、 电压 应 用 参数 (低频 电 用 大 ) (Usa) 
放大 应 用 0.58mA (1,), 170V (Uw )、1.6mA (Ig), 

220kQ (Е,), 500kQ (Кү), 800КО (Rea), 
78 (К) 
灯丝 参数 : 12.6V (U). 0.1A (I) 
基本 参数 : -2~ -28V (Шу), 、2mA/V (G). 
te ЖМ P= 由 し 
. iy . 
T АЧ ЖЕ E 

UAF42 应 用 参数 (低频 电压 放大 ): 170V (Usa), 
五 极 -一 极 复合 管 、 用 参数 (低频 电压 放大 ) (Usa) 
所 压 放大 应 用 0.5mA (I4), 170V (Uc. )、0.17mA (Ic). 

220kQ (Ra), 500КО (Roi), 820kQ (Rc). 
80 (К) 
欧洲 产 电 子 管 、 
旁 热 式 阴极 三 极 -| 灯丝 参数 : 14V (U). 0.1A (А) 

UBC41 | 双 二 极 复 合 管 、 检 | 应 用 参数 : 170V (Usa), 0.45mA (L), 

波 和 低频 电压 放大 |100kO (A、) 、500kQ (Rc). 36 (K) 
DE 

欧洲 产 电子 管 、 灯丝 参数 , 14V (U). 0.1А (Д) 
сав 基本 参 数 . 250V (Usa), ImA (4), -3V 

ы еру (Ug), 1.4mA/V (С), 50КО (R;) 70 (и) 
和 低频 电压 放大 | 人 бе аа 
应 极限 参数 : 0.5W (Pama) 

欧洲 产 电子 管 、 灯丝 参数 , 20V (U). 0.1A (Д) 
кз 基本 参 数 . -42 ~ -2V (Шү), 、1.8mA/V 

UBF11 Нб), 1.5MQ (А) 


管 、 高 中 频 电压 放 
大 和 低频 电压 放大 
Лу 


应 用 参数 (高 中 频 电 压 放大 ): 200V (U), 
SmA (7。) 200V (Uw) 1.7mA (Д) 


(Ж) 
型 号 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 55У (U), O.1A (Д) 
欧洲 产 电 子 管 .| 基本 参数 : -11.5V (Uci), 8.SmA/V (G). 
ЕИ 旁 热 式 阴 极 双 二 |1.5MGO (CRi) 
极 - 五 极 复合 管 、 应 用 参数 (А 类 单 端 放大 ): 200V (Ш,), 
低频 功率 放大 应 用 |55mA (7。) 7У (Uo)、200V (0). 、11mA 
(lo), 3.5kQ (21). 5.21 (Po) 
灯丝 参数 : 55У (U,) 、0.1A (Д) 
欧洲 产 电 子 管 .| 基本 参数 : -5V (Uc), 9mA/V (С), 22КО 
ii 旁 热 式 阴 极 双 二 | CRi) 
极 - 五 极 复合 管 、 应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 180V ( ひ ,)、 
低频 功率 放大 应 用 |6lmA (7。) 、6.2V (Шал), 180V (Ugo), 
10mA (7。) 、3kO (ZL), 4.8W (Po) 
灯丝 参数 . 55У (UJ). 、0.1A (I) 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参数 ，-53V (0。)、7.5mY (G). 
м = 25kO (В) 
UBL71 | 极 - 五 极 复 合 管 、 
应 用 参数 (A 类 单 端 放大 ): 100V (0). 
检 波 和 低频 功率 放 | кү CUa) 
大 应 32.5mA (1,), 3.8V (Ucim), 100V (Uo). 
5.6mA (Io). ЗКО (ZL), 1.38W (Po) 
欧洲 产 电子 管 、 灯丝 参数 : 9.5V (U). 0.1А (Д) 
сөз 旁 热 式 阴极 三 极 管 、 基本 参数 : - 1V (Uc), 6.4mA/V (С), 
高 中 频 电 压 放大 |10.3kQ (К) 
心 应 用 参数 : 200V (U,). 11.5mA (/,) 
灯丝 参数 . 26V (U,) 、0.1A (I) 
な | >= rH Кя 
ЖО Н) 基本 参 数 . 200V (Us), 10шА (h), 
旁 热 式 阴极 双 三 极 
UCC85 -2.1V (Uc). 5.8mA/V (б), 8.3kQ (R). 


管 、 低 频 电 压 放 大 
和 倒 相 应 用 


48 (и) 
极限 参数 ; 2. 5W (Pama) 
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2.6mA (Z4), 200V (Шз), 1.9mA (оц) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 20V (0,) 、0.1A (Д) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): ОУ (Ug), 3mA/V 
(G). 6КО (R;) 
Z УҢ >= — を 
ЕТ "| 基本 参 数 (五 极 管 部 分 ): -7V (Uc), 2шА/ 
UCF12 Е V (G). 1.5MQ (А 
极 - 五 极 复合 管 、 ( к. Ё _ И | 
(Олл). 0.5МО (Rc). 10.4 (К) 
应 用 参数 ( 五 极 管 ， 高 中 频 电压 放大 ) : 200V 
(О). SmA (7。) 100V (0。)、1.7mA (Io) 
灯丝 参数 : 20V (0,) 、0.1A (Д) 
其 他 参数 : 100V (Ua), -1V (Uc). 、0.6mA 
(7。) 、310pAZV (С), IMQ (К) 
800 
ト UCHII 
EUR、 复 合 管 、 | =200V 
UCHI1 ñ Г 
变频 应 用 L UG2+G4=80V 
r ぴ Gi=-2V 
| RAT =30kO 100 と 
F боз =50kO 三 
50 (>? 
10 
-16 -12 -8 -4 0 
Оозу 
灯丝 参数 : 20Ү (0,) 、0.1A (Д) 
WW РЕ 基本 参数 ， -28 ~ -2V (Ug). 0.58шА/У 
UCH21 мешн (G). IMQ (А;) 
EE- SEERE] 应 用 参数 〔 高 中 频 电压 放大 ) :200V (U 
W = 局 pai / 下 /} Н ` 
电压 放大 应 用 人 AE (Ua) 


(Ж) 
型 号 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分布、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 20V (0,) 、0.1A (I) 
欧洲 产 电子 管 、 基本 参数 : -26 ~ -2V (Uc). 0.75mA/V 
ЕВ 
DC 時 оа) kana бв) 
а 应 用 参数 (变频 ); 200V (0、) 3шА (7。) 
电压 放大 应 用 Ан а 
200V ( cc4) 、 6. 5тА (cazc4) 
灯丝 参数 : 20V (0,) 、0.1A (Д) 
欧洲 产 电 子 管 基本 参数 ，_28 ~ - 2V (Uc). 0.75mA/V 
ns 03. умо (в) 
С J 数 . 200V (U,). 3.5mA (/,), 、200V 
变频 应 用 ш АВА Madi 
(Ососа) 、6.5mA (ycazc4) 
灯丝 参数 ; 60У (U). 、0.1A (Д) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): -2V (Uc). 
2.1mA/V (б), 30КО (К) 
欧洲 产 电子 管 \| 基本 参数 ОАК): -85V (Ua). 
旁 热 式 阴极 三 极 - 
9mA/V (С), 18КО (CR ) 
UCLI1 | 四 极 复 合 管 、 低 频 кй и! - 
W ンジ = _ 频 FH 加 . 
电压 放大 和 低频 功 应 用 参数 (三极管 ， 低 频 电 压 放 大 ): 200V 
率 放 大 应 用 (UAA) 、200kO (R,)、 500КО (Rc). 50 (K) 
应 用 参数 (四 极 管 ，A 类 单 端 放大 ) : 200V 
( U, Jy 45mA ( ん Fs 5V ( U cims Js 200V 
(Осо). 6mA (1). 4.5КО (ZL), 4W (Po) 
灯丝 参数 : 62V (0,) 、0.1A (I) 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参 数 . -8.5V (Uga), 9шА/У (С), 
ШЗ] 旁 热 式 阴 极 双 四 极 |17kQ (Ri) 
管 、 低 频 功率 放大 | 应 用 参数 (A 类 推 挽 放 大 ): 200V ( の 、) 、 
应 45mA (I), 200V (Ug), 5mA (Io). 5V 
(Ucicims)、 4. 5КО (7л), 4W (Po) 
灯丝 参数 . 45У (U). О. ТА (I) 
a 基本 参数 (四 极 管 部 分 ): ОУ (Uc). 
кы 电子 管 、 ISmA/V (G). 、0.8MO (А) 
шил} (7АЙИШй- 基本 参数 (五 极 管 部 分 ); -5.2V (Ua). 


五 极 复合 管 、 电 压 
放大 应 用 


6.5mA/V (С), 70КО (К) 
应 用 参数 (ERE, A 类 单 端 放大 ) : 200V 
(UL), 22mA (1,), 200V (Ug), 3.5mA (Io) 
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(Ж) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
от É M 
灯丝 参数 . 25V (0,) 、0.1mA (I) 
UF14 TIF 其 他 参数 : 200V (U,). 、12mA (/,), 7mA/V (СС 
(С). 0.18М0 (К) АМ G2 
өзү! 
灯丝 参数 : 18.9V (Ui)、0.1A (I) 
欧洲 产 电 子 管 、 基本 参数 : 170V (Us)、14mA (Д). -1.8- 
UF183 UN 時 -7.SV (Uc ) 90У (Uc ) 5.3mA (Ig), 
AEE A 14mA/V (C) 、 350kQ (R 
不 放大 应 用 mAN Os (Ri) 
极限 参数 : 2.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 18.9V (U,) 、0.1A (Д) 
欧洲 产 电子 管 、 基本 参数 , 170V (0。)、10mA (4), -2V 
旁 热 式 阴 极 五 极 管 
UF184 СИЕ (Uc). 170V (Uc), 4. lmA (Io). 15. 6mA/V 
高 中 频 电 压 放 大 
应 (G). 330КО (А;) 
极限 参数 : 2.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、0.1A (Д) 
UF21 EUR 
其 他 参数 : 6mA (7、) 、2.2mA/V (С) 
EUR、 旁 热 式 阴 
ЇЇ 极 遥 截止 五 极 管 .| 灯丝 参数 : 12.6V (U), 0.1А (4) 
高 中 频 电 压 放 大 | 其 他 参数 : 6mA (I), 2.2mA/V (С) 
应 
EF f 
欧洲 产 电 子 管 .| 灯丝 参数 : 21V (VD) 、0.1A (Л) оз G2? 
旁 热 式 阴极 五 极 管 .| 基本 参 数 . 8. 5mA/V (G). 0.3МО (А) 


宽带 中 频 电 压 放大 


应 用 参数 : 170V ( ひ 、) 、10mA (/,), 、170V 
(Uc, ) 、2.3mA (Д) 


厂家 或 特点 或 应 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


= 


[еч 
ц 


灯丝 参数 : 12.6V (U), 0.1A (Д) 
UF5 EUR 其 他 参数 : 100V (0。) 、6mA (7。) 、2.2mA/ 
V (G). 0.4MO (R) 


G3 Q2 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、 0.1А (Д) А G4 
UF8 EUR 其 他 参数 : 200V (0、)、OV (Uo). 8mA L 
7 к О! 
(7。) 、0.2mA (Io). 0. 45МО (К) м 
f f 


灯丝 参数 . 19V (UJ). 、0.1A (Д) 


欧洲 产 电 子 管 基本 参数 , 170V (0、)、10mA (4), -2V 


旁 热 式 阴极 五 极 管 
ию (2 наи, (Ua). 170V (Ug), 2.5mA (Ie), 7.4mA/V 
高 中 频 电 压 放 
(G). 500kQ (R;) 
大 应 


极限 参数 : 2.5W (Pama) 


灯丝 参数 . 19V (UJ). 、0.1A (I) 


欧洲 产 电子 管 ,| 基本 参数 ，_1L5V (0。)、5.7mY (б), 


UF85 Í 0.4MO (Ri) 
о 1 参数; 200V (U, ), 8mA (1), 90V 
W 2: ` 、 
压 放大 应 用 ш С), 8mÀ Ch) 
(Uc). 2mA Ceo) 
灯丝 参数 : 12.6V (UJ). 、0.1A (Д) 
其 他 参数 : 200V (0、) 、140V (Ua), -2V 
UF86 MUL 


(Uo ) ЗА (Д). 1.8mA/V (С). 4pF 
(Сек) х 5. 5рЕ (Сак) 
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(ж 
型 号 “| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
8 
UF86 
UF86 MUL 
EUR, E| 灯丝 参数 : 12.6V (U), 0.1А (Д) 
UF89 
电压 放大 应 用 其 他 参数 : 12mA (I). 4.4mA/V (С) 
G2 
灯丝 参数 : 12.6V (U,) 、 0.1A (I) A G3 бі 
其 他 参数 : 100V (0、) 、3.2mA (7。) 、2mA/ ЕЕЕ; 
у (С) M K 
f f 
15 
UF9 
っ =100V 
UF9 EUR 10[ 一 ガオ ルプ ーー トーー ーー キーーーー 人 ーーーー オ ー “IV =-= 
< 
š 


(2) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 45У (UJ). 、0.1A (I) 
基本 参数 : -14V (Uci), 9mA/V (G). 20КО 
欧洲 产 电子 管 、 (R) 
UL “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
ИМ Ж) (А 2 в i) : 200V (0, )、 
低频 功率 放大 应 极限 参数 ( 単 端 放 大 ) (U, ) 
45mA (1, )、6V ( Оа. )、 200V (0). 
7.5SmA (Io). 4КО (ZL), 4.2W (Po) 
灯丝 参数 . 45У (UJ). 、0.1A (Д) 
基本 参数 : -13V (Uci), 8mA/V (С), 20КО 
欧洲 产 电 子 管 、 (R) 
UL21 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
应 用 参数 (А 2 bA wa) : 200V (U,). 
КЕЕШ zx 用 参数 ( 単 端 放 大 ) (U, ) 
55mA (1,), 10У (Ucim), 200V (Ug). 
8.4mA (lo). 35КО (ZL), 5W (Po) 
灯丝 参数 : 45V (U), 0. ТА (Д) 
基本 参 数 . - 5.3V (Ua), 8.5тА/У (б), 
ЫП >= rH し 
SN 18kO (К) 
UL41 “| 劳 热 式 阴极 五 极 管 、 
应 用 参数 (А % b wa) : 100V (U,)、 
低频 功率 放大 应 用 参数 ( 单 端 放大 ) (Us) 
32mA (14), 4.3V (О). 100V (Uc). ЗКО, 
(ZL), 1.35% (Po) 
灯丝 参数 : 45У (Ui)、0.1A (Д) 
基本 参 数 . - 5.1V (Ua). 6.5mA/V (G). 
бл УУ РЕ 由 Ate 
лы 55КО (К) 
UL71 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
应 用 参数 (А 美 単 端 』 : 200V ( 0、) 、 
低频 功率 放大 应 用 参数 ( 单 端 放大 ) (U, ) 
22mA (I), 3.4V (Оа). 200V ( Uo ) 、 
3.SkO (ZL), 2W (Po) 
灯丝 参数 : 48V (Ur), OIA (Д). -6V 
欧洲 产 电子 管 .| (Vc)、10mA/V (G), 55КО (А) 
UL84 “| 旁 热 式 阴 极 五 极 管 、 应 用 参数 (А 类 单 端 放大 ): 200V ( ひ 、) 、 
低频 功率 放大 应 用 J34mA (1 ) 、3.4V (Uc )、200V (Uo ) 、 
3.8mA (Ic), 7КО (ZL), 4.4W (Po) 
欧洲 产 电 子 管 、 
旁 热 式 阴极 调谐 指 | 灯丝 参数 : 15У (U4)、0.1A (Д) 
UM35 


示 管 、 调 谐 指示 


Лу 


应 用 参数 : 200V (UL), IMQ (А, ) 


784 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 . 12.6V (Ui)、0.1A (I) 
欧洲 产 电子 管 .| 基本 参 数 . 250V (の 、) 、0.28mA (7。) 、 OV 
UQ80 “| 旁 热 式 阴极 七 极 管 、(Vecl ) 、100V (Uczcace )、3mA ( 762c4ce ) 、 
变频 应 用 -4V (Ше), -4V (Ucs), 5МО (А) 
极限 参数 : 0.1W (Pama) 
Al 
灯丝 参数 : 4V (U). 2.8A (Д) 
A2 M 
UU8 MAZ 其 他 参数 : 350V (U,). 250mA (Zo), 1000 
(Re), 16uF (С,) 
fK f 
灯丝 参数 : 35V (U). 、0.1A (Д) A 
UY4 EUR 
其 他 参数 : 250V (U,) 、55mA (Io) 
K 
f f 
灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.9А (I) 
其 他 参数 : 400V (U,). 50mA (U,). -22V 
(Ug), 20kQ (Ri) 、6kO (№), 50W (Р) 
参 数 単 端 Al 类 推 挽 AB 类 
阳极 电压 /V 250 300 400 500 600 
窑 栅 电压 /V 250 270 300 350 400 
HPR E JEV -14 -22 -25 -29 -32 
阳极 电流 /mA 90 80 ~120 | 80 ~120 | 60 ~ 140 | 60 ~ 140 
负载 阻抗 /kQ 8 6 6 8 8 
大 功率 束 射 四 输出 功率 /W 8 20 40 60 80 
UY -807 
极 管 可 
| 一 一 
„= ий 2 
20W 20W 
10 CP C 1 
ェ ーーー100Hz 
NFB=0dB 』 0.5 ーーー 1kHz + 
| | lil) | |/NFB=12dB EE s: OkHz + 
= š 7 
3 8 02 7 
R T At 
#1 12 0,1 ] 
ж Е 
0.05 
レ 
0.02 
0 .01 
001 01 0 0102 05 1 2 5 10 2030 
输入 电压 /V 输出 功率 /W 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
@ 
欧洲 产 电 子 管 、 灯丝 参数 : 55V (U), 0.1А (Д) の D 
UY82 (PARIR KE | 应 用 参数 : 250V (Оле), 550V (Ок) 
整流 应 用 180mA (7。) р に っ 
@— 
欧洲 产 电子 管 .| 灯丝 参数 : 38V (U), 0.1А (Л) 
UY85 “| 旁 热 式 阴极 二 极 管 、 应 用 参数 : 250V ( ひ 。。) 、550V (ШОк), 
整流 应 用 110mA (1) 
欧洲 产 电子 管 .| 灯丝 参数 ; 31V (Ui)、0.1A (4) 
UY89 “| 旁 热 式 阴极 二 极 管 、 应 用 参数 : 250V (Оле), 550V (Ок) > 
整流 应 用 100mA (7。) 
A 
灯丝 参数 : 30V (U,) 、0.2A (Д) 
V30 TU 
其 他 参数 : 275SV (0). 120mA (Zo) I " 
灯丝 参数 : 50Ү (U), 0. 05А (I) G 
VC1 EUR 其 他 参数 ; 200V (Ua), -2V (Uc), 6mA 
CA) 3mA/V (G). 44 (u), 14.5kQ (R;) ú 
K 
f f 
灯丝 参数 : 55V (U,). 0. 05mA (1) 
VF7 EUR 其 他 参数 : 200V (0。) 、3mA (I4), 2. 1mA/ 


V (G), 2М0 (Е) 
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(2%) 
型 号 ”| 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
M A 
G2 Gl 
灯丝 参数 : 13V (U,) 、0.2A (I) 
VP1321 MAZ 
其 他 参数 : 8.8mA ( 八 ) 、2mA/V (G) K G3 
LTA 
f f 
G2 G3 
灯丝 参数 : 13V (U,) 、0.2A (Д) 4 ンー M GI 
VP133 MAZ = 
其 他 参数 : 8.5mA (I), 2mA/V (С) 
f UT f 
G2 с А 
9 G1 
灯丝 参数 : 13V (0), 、0.2A (I) BMN 
VP13K EUR MK 
其 他 参数 : 8mA (7。) 、2.8mA/V (С) =y 
f f 
灯丝 参数 : 4V (U), 0.65mA (I) 
其 他 参数: 250V (Ua), 250V ( Uç ). 
VP41 MAZ 
-2.7V (Ug), 7.7mA (I), 2mA (Io), 
2mA/V (С), 1.3MQ (Ri) 
灯丝 参数 : 2V (U,) 、0.15A (1) 
VS2 EUR 其 他 参数 : 150V ( ひ 、) 60У (Ugn), 4шА 
(7。) ImA (Iç). ImA/V (G). 1.1МО (К) 
灯丝 参数 : 5 ~6.2V (U), 1.2-1.5А (Д) 
VV30B 三 极 管 其 他 参数 : 550V (0。) 、160mA ( 八 ) 65W 


(Pa) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 2V (U). 0.13A (Д) 
VX2 TU 其 他 参数 : 135V (Ш,), 60V (Uo), ImA 
(7。) 、 1.1mA (lo), IMQ (Ri) 
A 
灯丝 参数 : 30V (U,). 0. 05А (I) 
үү? EUR K 
其 他 参数 : 250V (U,) 、3SmA (Io) 
f 
2.17 W. X 字母 开 头 电子 管 
W. X 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-17。 
表 2-17 W. X 字母 开头 电子 管 速 查 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G3 M 
灯丝 参数 : 19V (0,) 、0.1A (Д) G2 3 GI 
W101 MOG 其 他 参数 : 250V (Ua), 100V (Uc), 8mA TP 
(7。) 2.8mA/V (G). 0.3МО (R;) А K 
f f 
灯丝 参数 : 12V (U). 0. 15А (I) 
欧洲 产 电子 管 基本 参数 , 250V (0。) 、8mA (1,), 、-0.65 - 
W107 ш = 15V (Uc ). 150V (0). 2mA (Io), 
五 极 管 、 高 中 频 电 |，。 КЖ БҮ NOD 
压 放大 应 用 НИ 
极限 参数 : 2. 5W (Pama) 
灯丝 参数 : 12.6V (U). 0.1А (I) 
W142 МОС 


HAZ: 6mA (I4), 2.2mA/V (С) 


788 


(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
G11G3 G2+G4 
X150 MARC 灯丝 参数 . 6.3V (U). 0. 23А (1) 
灯丝 参数 : 1.4V (U,) 、 50mA (Д) 
其 他 参数 : 82V (Us)、5.6kQ (Ro). 150kQ 
Х18 MOG (Кы), 7рЕ ( Cor), 7pF (Саг). 3.8pF 
(Cor), 0. 4рЕ (Cacs)、 0. 1рЕ (С), 0.2pF 
(Сос) 
灯丝 参数 : 2V (U). 、0.1A (Д) 
其 他 参数 : 150V (Ua), ОУ (Uca), 0.45mA 
X21 MOG 


a), 0.6mA (Iess), 240pA/V (G), 2MQ 
(R;) 


灯丝 参数 : 6.3V (0). 0.3mA (Д) 
X78 МОС 其他 参数 : 175V (U), -1.3шА (/,), 
0.25МО (ЕЁ), 50kQ (Күз) 


灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.3mA (Д) 
其 他 参数 ; 250V (0、)、- 4.5mA (/,), 
0.7МО (К), 50kQ (Ro) 


X79 MOG 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 6.3V (Ui)、0.3mA (Д) 
X81 MOG 其 他 参数 : 250V (UL), -2V (Uc), 3mA 
(7。) 、 650mA/V (C。) 、1MO (К) 
灯丝 参数 : 4.7V (00). 、0.6A (Д) 
基本 参数 ( 三 板 管 部 分 ) : 150V (0。) 、18mA 
Bf I). - 1V (Uc). 8.5mA/V (G), 4.7kQ 
XCF82 Se исе | 
和 低频 电压 放大 基本 参数 (五 极 管 部 分 ) : 200V (Us)、10mA 
应 (l). -0.9V (Ug), 110V (Uw ) 、3.5mA 
(7。) 、 5.2mA/V (G). 400kQ (R;) 
极限 参数 : 2.8W (Puas) 
灯丝 参数 : 7.2V (UO). 0.6А (I) 
基本 参数 (三 极 管 部 分 ): 250V (0). 
1.2mA (/,), 、-1.9V (Ug), 1.6mA/V (G). 
欧洲 产 电 子 管 Jeoko (R;) 100 (u) 
旁 热 式 阴极 三 极 - | 基本 参数 (五 极 管 部 分 ) 250V (0。) 、36mA 
чш тик (LI). -7V (Ua). 250V (Uc) 6mA (Ie), 
压 放大 和 低频 功率 | ў т 
放大 应 用 10mA/V (G). 49КО (К), 7kQ (ZL), 4W 
(Po) 
极限 参数 : 0.5W (Ры. 三 板 管 )、9W 
(Р, ПА) 
灯丝 参数 : 3.4V (0), 、0.6A (I) 
欧洲 产 电子 管 、 基本 参数 , 170V (09。) 、14mA (L). —1.8- 
XF183 киш. -7.SV (Шу), 90У (Uc), 5.3mA (Ico). 
五 极 管 、 高 中 频 电 
斥 放 大 应 用 14mA/V (G). 350КО (А) 


极限 参数 : 2.5W (Pama) 
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(2%) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 3.4V (U). 0.6А (Д) 
欧洲 产 电子 管 基本 参数 , 170V (0。)、10mA (Д), -2V 
SARER 
XF184 ии (0с). 170V (Ucz), 4 lmA (Ic), 15.6mA/V 
高 中 频 电 压 放 大 
应 (G). 330КО (А,) 
І 极限 参数 ; 2.5W (Pama) 
灯丝 参数 : 17.5V (U). O.6A (I) 
(с J| = H p 
欧洲 产 电子 时 ,| 基本 参数 ，100V (0。) 、150mA (1,), -8V 
XL136 “| 旁 热 式 阴极 五 极 管 、 
(Uci), 100V (Шы), 、6mA (I ) 、21mA/Y 
低频 功率 放大 应 
(G). 4kQ (К) 
灯丝 参数 : 2V (U,) 、0.3A (Д) 
其他 参数 : 150V (Ua), = 15У (Ug), 
XP2 GRH 


17.5mA (14), 3.5mA/V (б), 7 (и), 1.9КО 
(Ri), 0.45W (Po) 


2.18 Y. Z 字母 开头 电子 管 
Y、Z 字母 开头 电子 管 速 查 见 表 2-18。 


型 号 


厂家 或 特点 或 应 用 


表 2-18 Y. Z 字母 开头 电子 管 速 查 


参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 


YCL86 


欧洲 产 电子 管 、 
旁 热 式 阴极 三 极 - 
五 极 复合 管 、 低 频 
电压 放大 和 低频 功 
率 放大 应 用 


灯丝 参数 : 10V (0,) 、0.45A (I) 

基本 参数 (三极管 部 分 ): 250V (U,)、 
1.2mA (7/、)、-1.9V (Uc). 
62kO (К), 100 (ш) 

基本 参数 (五 极 管 部 分 ) : 250V (U,). 36mA 
(A)、-7V (Uci), 250V (Uc), 6mA (Io), 
10mA/V (С). 49kQ (К), 7kQ (Z. ). 4W 
(Po) 

极限 参数 : 0.5W (Pas = 
(Рам ШАК) 


1.6mA/V (G). 


YF183 


欧洲 产 电子 管 、 
FE A IN ЁЛ] 8 E Т 
五 极 管 、 高 中 频 昌 
压 放 大 应 用 


rt 


Сї 


灯丝 参数 : 4.2V (U). 0. 45А (1) 

基本 参数 : 170У (0。) 、14mA (7。) 、-1.8 -~ 
-7.SV (Uga), 90У (Ug), 5.3mA (Io), 
14mA/V (G). 350КО (R) 

极限 参数 : 2. 5W (Pama) 


(Ж) 
型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 
灯丝 参数 : 4.2V (U;) 、0.45A (Д) 
欧洲 疡 电子管 、 基本 参数 , 170V (UL), 10шА (4), -2V 
E 
YF184 ML (Uci), 170V (0。) 4.1mA (7。) 、15.6mA/V 
高 中 频 电 压 放 大 
ў (G). 330КО (R) 
ー 极限 参数 ; 2.5W (P...) 
灯丝 参数 : 4.2V (Ui)、0.45A (Д) 
欧洲 天 电子 管 、 基本 参数 , 170V (0。)、10mA (4), -2V 
旁 热 式 阴极 五 极 管 
YF80 人 (Uci), 170V (Ug), 2.5mA (7。 ) 、7.4mA/V 
高 中 频 电 压 放 大 
应 (G). 500kQ (R) 
ー 极限 参数 ; 2.5W (P...) 
灯丝 参数 : 18У (Ui)、0.24A (Д) 
724 SIM 其 他 参数 : 250V (の.) 、40mA (Io), 700V 
(Up) 
灯丝 参数 : 18V (U). 0.24A (I) 
Z2e SIM 其 他 参数 : 250V ( ひ .) 40mA (Io), 700V 
(Up) 
灯丝 参数 : 6.3V (UO). 0.6А (I) 
7309 MOG 
其 他 参数 : SW (P、) 
灯丝 参数 : 6.3V (UJ). 1.1А (Д) 
其 他 参数 : 350V (Us)、250V (Uca), 
Z319 MARC 


-1.7V (Ua ) 、 15.5mA (I), 19mA/V (G). 
50kO (Ri) 


192 


(Ж) 

型 号 | 厂家 或 特点 或 应 用 参数 、 电 极 、 引 脚 分 布 、 外 形 或 者 其 他 

灯丝 参数 : 12.6V (Ui)、0.3A (Д) 
7359 MOG 

其 他 参数 : SW (Р,) 

灯丝 参数 : 6.3V (Ul)、0.45A (Д) 
Z62 MOG 其 他 参数 : 250V ( ひ 、) 、10mA (7。) 、2MO 

(Ri) 

灯丝 参数 : 6.3V (U). 0.6А (Д) 

Z759 MOG 


其 他 参数 : SW (Р,) 


第 3 章 


电子 管 代 换 速 查 参考 大 全 


电子 管 代 换 速 查 参考 大 全 见 表 3-1。 


表 3-1 电子 管 代 换 速 查 参 考 大 全 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参 考 型 号 
0A2 АС5211, 5656 1221 6C6 
0B2 SR3 1223 6J7 
1003 OZ4 -A 1229 32 
100 -R 8020 1273 7C7 
101A 01А 1274 7Y4 
108С1 ОВ2 1280 14С7 
10805 YL84 1288 3B7 
10C14 1908, UCH81 1291 3B7 
10CWS LL86, YL86 1292 3B7 
10DE7 9R - ALI 12 A6 ABC91 
10DX8 LCL200 、LCL84 ҮСІ84 12А8 0H4 
10EBS 11ЈЕ8 12А8 - GT 12A8 -G 
10F18 13EC7 12AC5 UF41 、10F9 、121VP、HF121 、 
W118 、W142 W145 
10F9 12АС5 12AD6 UF89 
10FD12 UBF89 12AD7 12AX7 
10CN8 11JE8 12 AF3 12BR3 
10CVS LCL85 12AHS 20D3 
10HF8 11JE8 12AJ7 HCH81 
10JA8 11JE8 12AJ8 HCH81 
10LD13 14G6 12AL5 HAA91 
10LD3 1417 12AT6 HBC90 
10178 11]Е8 12АТ7 ECC81 6201, GT - 12AT7 А2900, B152. 
B309 、B739 E2157, Е8ІСС, QB309 
10NG 1802 12AT7WA CC81E M8162. 052406 
10P18 45B5 12AT7WB QA2406 
10PL12 50BM8 12AU6 HF94 
11ВМ8 1С182 12AU7 ECC82 6189, 、12AX7 、B329 、B749 、 
E2163, 、E82CC ЕСС186 
10ЕВ8, 10638, І0НЕ8, 、10JAS 、 
11ЈЕ8 12AU7A 12AX7 
10JY8 10178 
11R3 LY81 12AV6 HBC91 、12BC32 
11TA31 OA2 12AV7 12R -LL3 
11 Y9 LFL200 12AX4 – СТА 12AX4 - СТ 
120 РР220 12АХ4 - СТВ 12AX4 – СТ 
12АХ7А, 7025, 、ECC83 、12AD7 、12AU7 、 
120/300 R3 12AX7 12AU7A 、12BZ7 、12DE7 、12DM7 、12DT7 、 
6L13 7025А, 、B339 、B759 、E2164 
1201 7ES 12AX7A 12AX7 М8137 
1201A 7ES 12AX7EH 12AX7 、6N4 
1204 7AB7 12BA6 12F31 HF93 
121VP 12ACS 、UF41 12B - B14 13GBS 
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(Ж 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
12 BC32 HBC91 、12AV6 12SJ7 - GT 12SJ7 
12 BE6 12H31 、HK90 12SN7GT B36 
12 BE7 UQ80 12SQ7 OBC3 
12BK6 HBC91 12507 - GT 12S07 
12BO6GT 12G – B6 12SY7 - GT 12SY7 
12BR3 12AF3 12R - K19 12U5 -G 1265 -G 
12BY7 EL180 12X4 HZ90 
12BY7-A 12BY7 132 32 
12BZ7 12AX7 136 36 
12C3C 12C3P 13 BF2U UBF2 
12С8 УР12р 13СМ5 12G - B7 、XL36 
12D4A 126 - K17 13D2 6SN7GT 
12DF7 12AX7 13 D3 6158 
12DM7 12AX7 13EC7 10F18 W110, W119 
12DT7 12AX7 ЕСС863 13F7 CF7 
12Е13 6550 13GB5 12B — B14 、XLS00 
12F31 12BA6 13GC8 30PL1. 30PL10. LN319. PCL801 
12ЕВ5 30P12 、PL801 13Н1 СЕ7 
12FG6 UM84 13H2 СЕЗ 
12FQ7 12R -LLS 13H3 СНІ 
12G – ВЗ 12CW6 13M1 СКІ 
12G – B6 12BQ6GT 13PGA 15D1 
12G – B7 13CM5 13U1 CF1 
12G - K17 12D4A 13U10 CF3 
12GW6 12G – ВЗ 13011 CF7 
12H11M 12AH7 - GT 13U12 СНІ 
12Н1С 12АН7-СТ 13U14 CB2 
12H31 12 BE6 13U15 CL2 
12HU8 PLL80 13U16 CLI 
12K3P 12K3 、12SK7/GT 1302 CF2 
12K7 W76 13U3 СКІ 
12K7GT OFS 1304 СВІ 
12К8 X71M 13U6 СҮ1 
12K8GT X76M 140NG AZ1 
12М71 НМ71 141DDT 1417 
1207GT DH74 、DH76 141TH 14K7 
12R -下 19 12BR3 1 -425 А425 
12R -LL3 12AV7 143 25A6 
12R -LLS 12FO7 14G6 10LD13 、DH119 、UBC80 UBC81 
1257 UAF42 №0142 14CWS PCL86 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
14К7 141TH、UCH42 X142 17N8 UBF80 17C8 
1417 10LD3 、141DDT、DH118 、DH142 、UBC41 1773 СРОК PRO POTS FE 
0153, 0193, 0251, 、U349 
14Y7 UCH80 1815 RGN2504 
1473 Н750 1817 RGN4004 
150 F704 1823 1805 
150В2 6354 184 67А 
150С1 ОА2 1852 6AC7 
150C1 -了 150С1 1861 R3 
150C2 0A2 1867 1W3 
150C3 0D3 1881 U10 
150C4 0A2 1881A UU3 
150CS -30 0D3 18AKS 6028 
1562 G715 18FX6 X107 
15А6 №153, №309, РІ83 18GB5 LL500 
15CW5 30P18 、N378 、N379 PL84 18GD6 19M - R10, 19M – R9 
15008 PCL84 18GV8 PCL85 
1603 6C6 18NG 1803 
1603T 6C6 19AJ8 UCH81 19D8 
1620 6J7 19А05 HL90 
1638 EB34 19BD PY80 、19X3 
163PEN 16 AS 19BX6 UF80 
1649 6AC7 19С54 PY301 0191, 0339 
1650 4671 1908 10C14 、19AJS ОСН81, X119 
1659 2А6 19FL8 UBF89 
1664 6B8 -G 19G6 HR4 
16А 6AMS 19KF6 N22LL 
16А5 163PEN 、30P16 、N154 、N329 、PL82 19M -R10 18GD6 
16A8 30PL12. N369. PCL82 19M - R9 18GD6 
16AQ3 XY88 19SU 19Y3 
16CKS 30PL13 、30PL14 PCL800. PCL88 19TS НАВС8О 
16KHS ECLL800 19U3 PY80 、19X3 
16 Y9 РЕТ200 19W3 19X3 
171DDP UBF80 、17CS 19X3 19BD 1903, 、19W3 、PY80 0152, U309 
175 75 19ҮЗ 19SU 、PY82 0154, U192. 0319 
177 6C6 1А1П 1RS 、1RST、1A2 
17CS 171DDP 、17NS ОВЕВО 1A2 ІА2П, 1ІАІП, 165, 1R6T 
17EWS HCC85 1A3 DA90 DAF90 
17KW6 PLS08 1A4E 1A4P 


196 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参 考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
1A5G DI31 1FD1 DAF96 、 1AH5 
1A7 2А2М (В) 1FD9 ПАРІ, 、1S5 
1A7 -G DK32 1G50 2050A 
1A7GT DK32 、X14 1G6 1H3C (R) 
1A7 - VF DK32 1H1 1H3C 
1AB6 1C3 、1H35 、DK96 DK97. X25 1H2 152 
1AC6 1C2 、DK92 、X18 、X20 1H33 1AQ5 、1R5SF 
1AD4 DF62 DF652. DF668 1H35 DK96. 、1AB6 
1АН5 1FDI 、DAF96 7025 1H3C 1G6 、DCC25 
1AJ4 1F1 、DF96 W25 1HSGT DAC32 HD14 
ТАМ DAF97 、DF97 1K2 1K2II、1KIII、1T4 、1T4T、DF961 
1AQ5 1H33 114 1F2 、DF92 
1AR5 1S5SF 1L91 506AX 
1AS5 1USSF ILA6E 1LA6 
1B2 162II、1B1I、1S5 、1SST、DAF91 1LB6 - GL 1LB6 
1B3 DY30E (E). 1Ц7С (R) 1LN5 1N5 
1B3GT DY30、U41 1M1 DM71、1N3 
1B4 -T 1B4 1M3 DM70 Ү25, 1M1, DM71 
1BC2 DY51 1N3 DM70 
1BQ2 DY802 1N5 -G DF33 
1С1 DK91. 1R5 1N5GT DF33. 714 
1C2 DK92 、1AC6 1N5 - VG DF33 
1C3 1AB6 1Р1 3C4 
1CSGT 0135, N14 1P10 3S4 
1C6 1A6 1P11 3V4 
1C7 1A7 1P5 - GT 1Р5-С 
1C8 1E8 1Q5 3Q5 
1D13 1A3 1Q5GT DL36 
1D5 40SUA 、1NS 、 2 水 2M (R) 1R DF33 
1D7 2А1М (В) 185 1А1П (В) 
1E3 DC80 1R5 1C1、 DK91、 X17 
1E4 2Ф2М (В) 1R5SF 1H33 
1Е5 2KIM (В) 1R5T 1H33、1A2I (В), 1А2 (CH) 
1E5 - GT IES -G 1RK23 1S2 
1Е7 DLL31 (Е) 152 1H2 、1RK23 、DY86 
ІРІ DF96 、1AJ4 1S2A DY87 
1F2 DF92 114 1S4 DI91 、 2П2П (К), 2Р2 (CH) 
1F3 DF91 174 1S4T 2П2П (В), 2Р2 (CH) 
iis ET iés 1FD9. DAC21. DAF91. DF26. 
ZD17. 1Б1П (R) 
1F5G K135 1S5SF 1ARS 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
1S5T 1Б2П (В), 1В2 (СН) 20С1 B2052T 
1T2 R16 、U37 20C2 B2045 
1T4 ГЕЗ, 、DF91、W17、1KIII (R) 20C3 REN1821 
1T4T 1F33 、1K2II (R). 1K2 (CH) 20C4 RENS1823d 
1U4 DF904 、HY145 20CH4 UCH4 
1U5 DAF92 20D3 12AH8 
1U5SF 1AS5 20D4 6AJ8 
1v5 1ACS 20DC REN1821 
1V6 DCF60 20DR REN1814 
1W2 U10 20FC RENS1823d 
1W4 R3 20YI СҮІ 
14/350 1W3 20Y40 PY83 
1W5 1AD5 2 -100A 8020 
1X2 1X2A. 1X2B 210PGA 210PG 
1X2A 1X2 、DY80 、R19 210SPG 210PG 
1X2B 1X2 、HD93 213PEN 21A6 
1Z0B ILIC、1Z1 2 -150A 152 -R 
171 1I21I、DY87 21A6 213PEN 、N152 、N359 、PL81 、PL820 
1711 1411 21KQ6 LL521 
177В 107C, DY30 220PA LP2 
1Б1П 155, 185Т, 1B2 220TH X24 
1 水 1II 1T4 、1T4J、DAF961 231 31 
132 DF31 、 1N5 232 32 
1HIC 171Р (СН) 234 34 
1Ц7С 177Р (СН), 1B3 (EJA) 236 36 
2х2А 202C (В), 879 2 -406 B406 
200 00A 240NG RGN2504 
200A 00A 241NG AZ12 
201 ОТА 243 25А6 
201А ОТА 249A 249B 
203THA TH21C 249C 249B 
2050 BA2 、EN32 24M2 BCHI 
2050A 1650 24M3 CCHI 
206 F443N 25 SG2 
20A3 2D21 25/450 F704 
20AC B2042 2500 F704 
20AD B2052T 252 E443N 
20AM B2046 258A 258B 
20AMS B2047 25A6 KT33 
20A03 LY88 25A6 -G 25А6 
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(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
25A6 - GT 25A6 2D13 СВ1 
25В06СТ 25G - B6 2D13A CB2 
25BO6GTB HD96 2D13C DD13 
25BR3 25R - K19 、U329 2D21 20A3 、 4G280K 、ASCS12 、EN91 、PL21 RL21 
25Е5 N308 、PL36 2ЕВ5 ХС95 
25F1D DF21 2FYS XC97 
25G - B6 25BQ6GT 2G/402A DX2 
25GF6 30P19 、30P4 、N389 、PL302 2HAS XC900 
25MID DM21 2HRS XCF86 
25RE 2575 2J14B 2Ж14Б 
25R - K19 25BR3 2J2 R20 、U26 、U49 
25V5 -G 2576 2J27S 2Ж275, 2Ж27 
25W6GT KT32 2К1 2KIM 
25X6 - GT 25X6 2K2 2K2M 
2M210 、 2M204M1 、 2M214 、2M157MI 、 
25Y5 2575 2М107А OMIA A 
2M210 2M204M1 , 2M214 、2M107A、 
25Ү5 -G 2576 2М157МІ ON АМ 
25Ү6 25X6 2M167 2M172 、 2M204M 、A6700 、AM701 
25Z4GT U31 2M172 2M167 、 2M204M 、A6700 、AM701 
2575 - MC 2576 2М204М 2M167 、2M172 А6700, 、AM701 
2M210 、2M214 、 2M157M1 、 2M107A 、 
2576 -G 2576 2М204М1 реа AMI03 
2M204M1 2М214, 、2M157M1 、2M107A、 
2576 - GT 2576 2М210 DUMPSS、 АМ 
277 6C6 2M213 AM698 、2M216 ОМ525, 2M234. 2M217 
2M210 、 2M204M1 、2M157M1 2М107А, 
27GB5 PL500 2M214 OM АМТОЗ 
27KG66 LL505 2M216 AM698 、2M213 OM52S, 2M234. 2M217 
284 6Z4 2M217 AM698 、2M213 、 2M216 、0M52S 2M234 
28ЕС4 LYS00 2M234 AM698 、2M213 、 2M216 OM52S. 、2M217 
29KQ6 PL521 2P19B 21H95 
2I2I、1S4T、1S4 、DL92 2134. 
сос ^2 2IHII. 1133, 1134 
2А1М CO -242 107 (EJA) 2Р29 2П29Д 
2А2М 1A7 (EJA) 2P29S 2П29Д 
2А3 6A3 、6B4C、6C4C、2C4C (R) 2P3 3A4 、1662 、CV807 、DL93 
2A6S 2A6 2T/270K HR2 
2A7S 2A7 2V/400A 866 - А 
2B/250A 807 2V/471 -A 872 -A 
2B1 KF1 2X2 2X2A. 2Y2 
2B35 6D1、EA50、T6D 2X2A 2X2 、H2 - 10 
2B4 KF4 2XM600A 866 - A 
2B6 KB2 2Y2 2X2 
2C4C 2A3 (Е]А) 272Р 2Ц2С, 2Х2, 879 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 

2II1II 1S4 、1S4T、DL92 2134 (Е) 32E 32 

2д1М DK32 (Е) 32F 956 

2 水 1M 1N5 (EJA) 332 32 

2Ж2М 1NS (EJA) 336 36 

2ЛІМ DL31 (Е) 343 25А6 

202C 2Z2P (CH) 3 -453 RENS1374 

301A 01А 3572 866 - А 
3033A 4033A 35FN5 PL300 
3064 - A 872 -G 355 35 
3072-А 4077-А 35W4 HY90 
3075A VLS61 35Z4GT U74 、U76 
3077 - A 4077 - A 36A 36 

30А5 HL94 375 75 

30AE3 PY88 377 6C6 

30C1 9AS 38050 F704 

30C15 9EN7 384 67А 

30С18 7GV7 3852A 2C39A 
30CW5 HL86 3873 32 

30F5 7ED7 38A3 0119, 0381, 、UT85 、UY89 UY85 
30FL1 9GBS 3A4 DL93 F1485 

30L1 7AN7 3AS DCC90 
30115 7EK7 3AJS XCHS1 
30P12 12ЕВ5 3AL5 XAA91 、XB91 
30P16 16 AS 3AU6 XF94 

30P18 15CWS 3B/200B TZ05 -20 
30P19 25 СЕ6 3B24W 3B24 

30P4 25GF6 3B24WA 3B24 

30PL1 13GC8 3B28 DX2 
30PL10 13GC8 3B4 DL98 、HD30 
30PL12 16 AS 3BH2 GYS01 
30PL13 16CKS 3BX6 XF80 
30PL14 16GK8 3BY7 XF85 
301I1C 2516, 5016 (EJA) 3BZ6 ЗМ - V7 
30П1М 3575 (EJA) 3C4 1P1 DI96. №5 
311SU UY41 、31A3 3C6 XXB 

шк бым» ж э 

3215 B438 3CX100AS 2C39A 

327 27 3D6 DL29 、VT185 、1299 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
3DK6 3M - R24 415А B424 
3EH7 ХЕ183 415РТ RES364 
3EJ7 XF184 4150Т RES364 
3ERS ҮС95 41МЕ АМІ 
3FYS LC97 、YC97 41MVSG E455 
3H/150J 2C39 421A 6080 
3HAS LC900 42EC4 PYS00 
3M -R24 3DK6 43 25A6 
ЗМ – V7 3BZ6 431 31 
304 DL9S 、N1S 432 32 
305GT DL33 、N1S 、N16 43Е 25А6 
354 1P10 、DL92 、N17 43МС 25A6 
3S4SF 3W4 44SU 1802 
3V4 1P11 、DL94 N19 451 8020 
3W4 3S4SF 451PT 45A5 
3Х100А11 2С39 45 AS 451PT、BF451 、N142 、UL41 
4/100BU AZS0 45BS 10P18 、N119 0184 
401 4C1 4510 018 
4017A 866 - A 4624 RV258 
4017B 2V/401B 4650 F443N 
401A 01A 4655 R3 
4033AF 4033A 4672 954 
40331, 3В/252В 4678 ЕМ1 
4048A GU1 4693 EFS 
404A 5847 4694 ELS3 
406 A410 4705 -A 705 -A 
4064 - A 872-С 484А 484 
4064 – В 872 -人 485 484 
407% В438 4А07 В424 
40КС6 PL505 4A08 B424 
40SUA 1D5 4A10 E447 、B424 
4100BU А750 4А11 AF2 
410HF B438 4А120 Е415 
410ГЕ B424 4А17 VP4S 
410PT RES364 4A19 АНІ 
412 00А 4А21 АВ2 
412А 00А 4A27 ALS 
412BU U10 4A7 REN914 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
4AA AF3 4GX7 4GJ7 
4B2 B424 4H06 A425 
4B3 B438 4H2 AF2 
4B4 RES364 4H3 АН1 
4BL8 SR -HP1 XCF80 4HAS PC900 
4BSS 4R - HH2 4HRS PES6 
4BX1 BO -188 4J1S 4ЖІД 
4СЕ6 4CB6 4KNS 4R – HH8 
4CM4 PC86 4L11 B406 
4DC B424 4129 RES364 
4DC1 B424 4M2 ACHI 
4014 РС88 4Р15 412р 
4Е104 AL4 4P25 E443 
4Е2 А15 40025 866 -E 
4Е201 VP4S 4R2 R3 
4EH7 LF183 、YF183 4R3 AZ1 
4EJ7 LF184 、YF184 4R - HH2 4BS8 
4ES8 XCC189 4R – НН8 4KNS 
4F E443N 4S121 E445 
4F2 AF2 4THA TH4B 
4F3 AF3 4U130 E415 
4FYS PC97 4WOS А425 
4С100 G715 4W100 REN1004 
4G1S 1800 4W08 B438 
4G25 1802 4Y25 807 
4G280K 2D21 4Y35 1800 
4G35 1802 471 А71 
4650 1803 4711 А711 
465000 1875 4760а А71 
4660 U10 4Z60b 1805 
4GBF RES364 4760с А711 
4GG2 RGN2504 500 500 AX 
4GG3 RGN4004 506BU U10 
4GG4 А71 50ВМ8 LN119 、UCL82 、10PL12 
4GGS AZ11 50С5 HL92 
4GG6 AZ12 50F2D DF22 
4GJ7 4GX7 XCF801 S0L6GT KT71 
4GKS PC9S S0Y1U UY1 


202 


(2%) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
52KU 57АС 5750 6BE6 
532 32 5763 M8096 , 0Е03/10, 、QV03 – 12 
5-415 E415 578 8020 
5 -438 REN1004 5783 85АЗ 
5 -443H F443 57AS 6C6 
5 -447 上 447 57S 57 
5 -448 E448 57YS 57 
5 -449 E449 5823 7900Т 
5 -455 上 455 5824 25B6 -G 
5 -463 E463 5840 EF72 、EF732 、M8121 
546DX DI651 5840 - А EF732 
5 -499 REN914 5847 6R - R8C E182F 
549DX DF651 5861 ЕС55 
S4KU SA04 5882 5838 
551 35 5886 DF703 
5515 35 5894 QQE06/40 
553АХА 2E31 5899 EF71 ЕЕ731 
55 № UY82 S8 AS 58 
5636 EF730 5901 EF732 
5642 DY70 5902 EL71 
5648 2C39A 5910 1U4 
5651А (251209 5911 DF67 
5654 EF905 、M8100 QM557 5913 DL67 
5659 25A6 、12A6 5920 E90C、E90CC 
5660 12C8 - GT 5961 6SA7 
5670 6CC42 5А/160Н 6AM6 
5672 DL620 SA/170K E180F 
5677 FA6 5AQ4 54KU 
5678 DF60 SAR4 GZ34 077 
5692 6CC10 、QA2408 SB/250A 807 
5693 6517 5ВХІ 574 
5718 EC70 ЕС71 SBX2 5Y3-G 
5725 М8196, 、0MSSS 、 5CG4 OSW3107 
s үү" usa 
5727 E91N M8204 SES8 LCC189 、YCC189 
5728 5720 SGJ7 LCF801 
5731 4671 5НС8 LCF86. ҮСЕ86 
5732 6К7 5J2 KY80 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
5J6 5M - HH3 6007 DL67 
5L509 6KG6A 6008 DF67 
5M - HH3 5J6 6021 ECC70 
5P29 6CN6 6028 18AK5 
5R - HPI 4BL8 605 AR4 
5S1 807 6057 ECC803 
504 5046 ~ 503С, 5Ц3С (БК), 573 (EJA) 6059 6ВВ7 
SU4G 5710, 6731, U52, SU3C 6060 ЕСС801 
504СА 5U4GB 5046, 504, 5А54, С737 6063 Е7900 
5U4GB H52 6064 ЕЕ91 
508 ХСЕ82 606Ь А609 
509 LCF201 6073 OA2 - WA 
5V4 5Ц4С (В) 6079 QBS/1750 
5V4GA GZ32 6080 6336 、ECC230 
5V9 LCH200 6084 E8OF 
5W4GT 051 6085 E80CC 
5X9 LCF200 6087 5Y3 -G 
5Y3 5Y3 -GT、5Y3GTA 、5Y3GTB 608 610P B605 
5ҮЗС 5Y3 -G 610XP L610 
5Y3GT 050, 5Y3 -G 6134 6AC7 
5Y3 - WGTA 5Y3 - WGT 6135 QA2401 
5Y3 - WGTB 5Y3 - WGT 6146 0Е05/40, QV06 - 20 
5Y4 -GA 5Y4 - G 6146B 6146 
5Y4 -SG 574 6158 1303 
5710 SU4G 6159 QE05/40H 
5Z1P 5X3 、80 6189 ECC802 、M8136 
572Р 5ҮЗСТ, 5А74, 54, 5ҮЗС, 050 6201 Е8ІСС, 0А2407 
573Р 5U4G, 5H3C. 5U4GB, 573 6205 EF734 
57А RS2, 514 (К), GZ32 (E) 6218 E80T 
5Z4G 52KU 、CZ30 、0SW3107 R52 6227 E80L 
5Z4P 5ЦАС, 574, GZ30. 5Z4G/GT 6252 QQE03/20 QQV03 -20 
5Z8P 5Ц8С 6267 6CF8 、6F22 、8D8 EF86. EF87, 7729 
579Р 509C 62DDT 6CV7 
503C 573, 504 (EJA), 5Z3P (СН) 62TH ECH42 、6CU7 
5Ц4М/С 574 (EJA), 57АР (CH) 62VP W150, 6CJ5 
5108C 572Р (СН) 6305 HR2 
509C 57АР (СН) 631 5720 
6/3012 6GA8 6351 X319 
6005 M8245 6354 150B2 
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(2%) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6360 QQE03/12、QQV03 – 10 RS1029 бАТЕ 6A7 
6374 EY84 6A7M 6A7 
6375 DC70 6A7P 6A7 、6SA7CT/C 
6391 EF74 647S 647 
63ME 665 -G 6A8 608 、PH4 、X63 
63TP 6ABS 6A8B 6A8 
6419 DF650 6A8 -G 6A8 
6463 ECC813 6A8 - GT 6A8 
6487 EF70 6A8 - GTX 6A8 
6488 EF73 6A8 - MG 6A8 
6489 EA76 6AB4 EC92 、EC92 (E) 
64ME 6CD7 6AB8 63TP 、ECL80 、LN152 
6F10 、0SW2190 OSW2600. 6%K4C (R). 
64SPT EF80 6BX4 6AC7 站 (R) 
650 F704 6AC7 -GM 6AC7 
6550 12E13 、7D11 、KT88 6AD8 EBF81 
6550C 6550, KT88 6AE8 X79 
65ME UM80 、6BR5 6AF4 6TI 、 EC94 EC94 (E) 
6626 OA2 6ACS EF96 、 6P25 、 6Ж3П (R) 
6681 E83CC 6AG6G BVA264 、BVA265 
6686 E81L 6AG7 6110, OSW2192. 、0SW2601 
6687 E91H 6AC8 B729 
6688 E180F 6AH6 6F36 
6689 E83F 6AJ4 EC84 
66KU EZ40 、 6BT4 6AJ5 6F35 
67PT EL41 6CK5 6AJ7 6AC7 
6845 6AH6 6AJ8 20D4 、6C12 、6CH40 、ECH81 X719 
6922 E88CC 6AJ9 ECF202 
6F32 、DP61 Е95Е, ЕЕ95, РМО5, 
6922/6DJ8 ECC88/E88CC 6AKS бж (к) 
6922/6N11 ECC88/E88CC 6AK6 PM95 
6939 00Е02/5 , 00Ү02 -6 6AK8 6LD12 、DH719 、EABC80 
6977 DM160 6AL3 EY83 、EY88 
6832, 602, 0152, 、D2M9 、D717 、 
6A10 6SA7 6ALS D77 、DD6 、EAA91 、EB91 、 
ED2 、 6X2II (В) 
16A 、6P17 、7D9 、DD7 DDR7, 
6A10C 6SA7 6AMS EL91 、N144 、N47 、N77 QN77. 
V886 、EL91 (Е) 
ЅАЛ6ОН, 6ЕІ1, 6F12, 803, ЕЕ91, 
6A1B 6SA7 6AM6 HP6 、M8063 、PM07 、0Z77 、R144 、 
S6F12 、SP6 、Z77 、 EL91 (E) 
CV433 、EK90 、X77 、6BES 、3730 、 
6A2 Е 6AM6S ЕЕ91 
6А2П 6А2 (СН) 6AN7 ECH80 ЕСН80 (Е) 
6A6 B63 6AN8A 6F1 (СН), 6Ф1П (R) 
6A7 6SA7 、6A7P (CH) 6A04 6134, EC91 、EC91 (E) 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6AQ5 6131. BPM04. 、EL90 №727 6BJ5 N78 
6AQ6 6BK6 6BJ6 E99F 
6AQ8 6CC43 、6L12 、B719 、ECC85 6BK6 EBC91 、6AQ6 、6AT6 、6AV6 、6BT6 
6AS6 6F33 6BKS EF83 
6AS7 6NSP、 6AS7G. 6AS7GA. 6AS7G/6H13 6BL8 6C16. ECF80 
6AS7G А1834, 、6HSC、6NSP、6080 6BMS 6P9 
6AT6 6BK6 、DH77 、EBC90 6BMS 6LP12 、6PL12 ЕСІ82, бф3П 
6AT7N 6DTS 6BNS EL85 N155 
6AU4GT 6G – K17 6BN8 - GT 6BN8 -G 
6AU6 EF94 6BQ5 6P1S EL84. 、N709 6П4П, 6P14 
6AU7 ECC82 6BO6GT 6G – ВЗА 
6AV3 6R -下 19 6BO6GTB HD94 
6AV4 EZ91 6BO7 ECC180 、6BC 
6AV6 6BC32 、6BK6 、EBC91 6BO7A ECC180 
6AW4 67А 6BRS 6SME ЕМ80 
6AX2N 6AX2 6BR7 8D5 
6AXS PCF82 、6EAS 、6BRS 6BS4 EC93 
6B32 6ALS 6BS7 8D7 
6B4C 6C4C 6BS8 6R - HH2 
6B7 -E 6B7 6BT4 66KU 、EZ40 、MU14 、U150 、U718 、UUS 、UU9 、V61 
6BS ЕВЕЗ2 6BT6 6BK6 
6B8C 6B8 -G 6BW7 8р6 
6В8 – ЕС 6В8 -G 6BX4 EZ91 645РТ, 6⁄4 
6B8 - GT 6B8 -G 6BX4/674 EZ91 
6B8 -M 6B8 -G 6BX6 EF80 、Z152 、Z719 、EF80 、6EL7 
6BSP 6B8C、6B8GT/G 6BYS -G 6BYS - СА 
6B8 – SG 6В8 -G 6BY7 6F19 6Е26, ЕЕ85, W719 
6BA6 6F31 、EF93 、PM04 、W727 、6K4II、6K4 6BY7A EF85 
6ВА7-Н 6ВА7 6В78 Х155 
6BC32 EBC91 、6AV6 6C1 CV664 、9002 6C1II 
6BD7 6LD13 、EBC80 ЕВС8І 6C10 ECH42 
6BD7A EBC3 6C11 EC81 
6BE6 6H31 、EK90 、HMO04 、X727 、X77 、6A2II、6A2 6C12 EC88 、5842 6AJ8 
6BE6 -N 6BE6 6C15 6CJ5 
6BE6 - W 6BE6 6C16 6BL8 
6BE7 EQ80 6C18 6GV7 
6ВН5 EF81 6C19 6C19II 
6BH6 E90F 6С19П 6С19 (СН) 
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(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6С1П 9002 (EJA) 6CL6 6143 
6C22D 5876 6СМ4 EC806S 、EC86 、4CM4 
6C2C 6J5 (ЕЈА) 6CM5 EL36 
6С2П EC98 (F> 6CN6 SP29 、EL38 
6C3 6C3II 6CN7 EBC81 、6BD7 
6C31 6KS 6CQ6 6F21 906 、E2016 、EF92 QW77 、V177 、V884 、VP6 、W77 
6C4 6C4II、 EC90 177, 、QL77 、V741 6CR4 А2521 
6C4C 6A3 (ЕЈА) 6CS6 EH90 
6С5 6С5С 6СТ7 EA41 、EAF42 、WD150 
6С5В 6CS - GT 6CU7 62TH, ECH113. 、ECH42 X150, 7150 
6C5C 6C5 - GT. 6С5 (ЕЈА) 6CV7 62DDT、6LD3 、DH150 、DH718 、DH817 、EBC41 
6CSD 6С5Д 6CWS ELS6 
6CS - G 6С5 6CW7 6L16 ЕСС84 
6C5 - GM 6CS - GT 6D1 2В35 
6C5 - GT 6С5 6D2 6AL5 
6С5Р 6C5GT, 、6C5 6J5 6D4 EN93 
6C6 A677 G77. T77 6D8 X73. X73M 
6C6B 5703. CV3917. 6C65 6D8 - GT 6D8 -G 
6C8P 6C8C 6DA5 EM81 
6C9 6AC7 6DA6 EF13 、EF89 、6DG7 
6CA4 6V4 、EZ4 、EZ81 、U709 、UU12 6DC8 6FD12 EBF85, EBF89 
6CA7 EL34 、EF84 、ECL86 、PCL86 КТ77 6DE6 6CB6 
6CB6 EF190 6CF6 6DG7 上 89F ЕЕВ9Е, EM85 
6CB6A 6CB6 6D - HH13 6FX7 
6CC10 5692 6DJ8 上 CC88 
6CC31 6]6 6014 E88C、 ЕС88 
6CC42 5670 6DLS EL95 
6CC43 6AQ8 6DQ6A 6G - Вб 
6CD7 64ME 、6M2 、EM34 6008 6DX8 
6CF6 6CB6 6DR6 ELS1 、EL820 、6CJ6 
6СЕ8 EF86. 6267 6DR8 EBF83 
6CH40 ECH81 、6AJ8 6DS8 ECH83 
6CH6 7010, 、ECL821 、EF82 、EL821 EL822 6DT8 6AT7N 、12AZ7 12АТ7 
“ЖЕ СОО ре ha 
6CJ6 ELS1 、6DR6 6DYS EL82 
6СК5 67PT、BF61 、EL41 №50, 6E1 ЕЕ5 、6E1IT、EM80 、6M40 、384 
6CK6 EIL803 ЕІ820, 、EL83 6143 6E102 EL11 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6E1II 6E1 (СН), ЕМ80 (Е) 6Е29 6EH7 

6E2 EF6 EM83 6F3 6GVS 
6Е2П ЕММ801 (Е) 6F30 6EJ7 

6E3 EB4 6F31 6BA6 

6ES 6SSG、OSW3110 、 6F32 6AKS 
6ESC 6ESP、6ES (ЕЈА) 6F33 6AS6 

6E6 EL3 6F35 6AJ5 

6E8 ECH82, X65, ЕК2 6F36 6AH6 
6E8G ECH35. TH62. X147, 、X61M 、ECH33 6F40 EF804 

6E8 - МС ECH33 6F41 EF80 
6EA7 -GT 6EA7 -G 6F5GT H63 

6EA8 ECF82. 608, 6AX8 6F6 66C 
6EC4 EYS00 6F6G KT63 
6EC7 6F18 、W739 6FC7 ECC89 
6ED4 EDS00 6FD12 EBF89 、6DCS 
6EGS 6ES 6FG6 EM84 EM840 
6EH7 6F29 、EF183 、EFS11 6FNS EL300 
6EJ7 6F24 、6F25 、6F30 、EF184 、EF814 、4EJ7 6FX4 EZ91 、6AV4 
6EL7 6F23 、EF812 、Z749 、FE80 、6BX6 6FX7 6D - HH13 
6ERS EC9S 6FYS EC97 
6ES6 EF97 6G2 6DK6 、6BC32 
6ES8 ECC189 6G2p 6F2 6507, 6SQ7GT/G 
6ET6 EF98 6С5 6U5 
6EW6 6GM6 、6HS6 6G7 6B7 

6F1 6e1IT、ECEF80 6ВЕ8, 、6BL8 、6C16 6GS 6B8 -G 
6F10 6AC7 6GAS 6/3012, ЕСС804 
6F11 6AM6 6G – ВЗА 6BQ6GT 
6F12 6AM6 6GBS ELS00 、ELS04 
6F1S 6CJ5 6G – Вб 6DQ6A 
6F16 W150, 6CJ5 6G – B9 6GW6 
6F18 6EC7 6GJ7 ECF801 
6F19 6BY7 6G -下 17 6AU4GT 
6F2 6U8. 6GH. CV5065. ECF82. 6BL8 6GM6 6EW6 
6F21 6CO6 6GMS CC86E ECC86 
6F22 6267 6GV7 6C18 ECF805 
6F23 6EL7 6GVS ECL85 
6F24 6EJ7 6GW6 6G – В9 
6Е25 6ЕЈ7 6GW8 ECL86 
6F26 6BY7 6GX8 EAM86 
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(2%) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6136 、6AC7 .6AU6 、6BX6 .6N8 、EF80 、EF94 、 
SEIC 6507 (EJA) к 6M - НІ 、TM12 6 水 4I1(R) 、EF94(E) .6C2II 
6HI4II ECC84 (E). 、CW7 (EJA) 6J4P CV849. 1852. 6Ж4П (R). 6AC7 、 6AJ7 
6Н15П 6J6 (EJA), ECC91 (Е) 6J4WA M8232 
L63 、L63B 、0SW3112 、6AH6 、 6F36 、 
ӨН 6N1 (CH) ep CV2521 、 EF80、 6Ж5П (R) 
6CC31、6M - HH3 、ECC91 、M8081 、T2 MO5 、 
puz EAA91 (E) g6 EF80 、 6AQ8 、ECC40 6Н5П 
6Н24П ECC89 (Е) 67 EF36 、TTZ63 763, бж7С 
6Н2П 6N2 (CH). 6СС41 (E) 67-С 6J7 
6H31 6BE6 6J7CT A863 、EF37 、KTW63 、KTZ63M 6J7 
6H3II 6N3 (CH) 6J7 - CTX 6J7 
6H5 6С5 6J7 - MC 6J7 -GT 
CV2901 、6SJ7 、6CF8 、6267 、EF16 、 
6HSC 6AS7 (EJA), 6N5P (CH) 6J8 Fr6、 2729、EP86 (Е) 
6H6 D63 、EB34 ОМЗ, 、0SW3109 6J8 - EG 6J8 -G 
6H6P 6H6 (EJA) 6J8 - GA 6J8 -G 
5693. EF6. EBC3. CV592. 6Ж8 (R). 
6H7B 6X7B (В) 6J8P Gl 《RE 
6H7C 6N7 (EJA), 6N7P (CH) 6J9 EF861 、 6Ж9П (R). 、E180F (E) 
6H8C 6SN7 (EJA), 6N8P (CH) 6JE6B 6JE6C 
6H8 - MC 6H8 -G 6JE6C 6JE6B 、 6LQ6 
6H9C 6SL7 (EJA), 6N9P (CH) 6JW8 6LX8 、ECF802 
6HAS EC900 、ECC900 、 6HKS 6JX8 ECH84 
6HES 6JBS 、6JCS 6К13П EF85 (E) 
6HG8 ECF86 ELF86 6К1П 9003 (ЕЈА) 
6HS6 6EW6 6К1Ж 956 (EJA) 
6HTS N2ED 6K3 6SK7 (EJA) 6K3 (CH) 
6HUS 26HUS 6K3P 6SK7 、6K7 、 6D6 、6SC7 、6K3 (R) 
3749 6BA6 、6DA6 、6KS 、EFS9/93 „ЕЕЗ 6K4II(R) 、 
ООо EM Sia 6BA6〈EJA) .6KA( CH) 、6SC7(EJA) 、6006〈E) 
6HU8 ELI80 6К4П 6BA6 (EJA), 6К4 (CH) 
6л 6AKS 6ВС5, 、EF40 、EF95 СҮ850 6K6 6K6C、6K6CT、 6K6CT/C 6K6MG 
CV3929 、61489 、CKS702/7083 、 
SILE CKS702 (E), 6Ж1П (R) has SKG 
6AS6 、CV2522 EF11/732. 、CV4011 、 
6J2 ОСУ. BAKE ETAY 6K6GT 6K6 N63 
6J20 6Ж2ОП (В) 6K6CT/C 6K6 
6]23 6Ж?ЗП (В) 6К6МС 6K6 
EF39 、OM6 、PF9 、W147 、W61 W63. 
612B CRS633 вк 6K7C、6K7 (EJA), EF39 (E) 
EF96 、CV848 6BC6. 6AG5. 6Ж3П (В), 
3 
6] 6AG5 (EJA), EF96 (E) SRB SK 
6J32B 6ЖЗ2Б (В) 6К7-С 6К7 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6K7GT KTZ63 、 6K7 6LX8 6JW8 、 LCF802 
6K7 - GTX 6К7 6M1 6U5G 
6K8 6C31 6M2 6CD7 
6K8 - G 6K8 6M40 EM80 
6K8 - GT 6K8 6M5 EL80 
6K8 - MS 6K8 6M6 EL33 
6KD6 30KD6 6M6G EL33 、KT61 、N147 、PP6BG 
6KC6 ELS05 6M7 - MG EF39 
6KG6A 51509 6M-HI 6J4 
6KN8 6R - HHS 6M - HH3 6J6 
6KV6 6KV6A бй 12AT7 6А08, 6J6 、AA61 、ECC40 、 
6KV6A 6KV6 ECC40/82 、ECC81 6Н1П (R) 
6KW6 ELS08 6N10 12AV7A、CV491 、E82CC、ECC82 
6110 6AG7 6N10P 12AU7 (EJA) 
6L12 6AQ8 п 6922. 6DJS 、6N11J、CV2492 、E88CC 、 
6113 12AX7 ECC84 、ECC88 、7308 、6922 、ECC88 
6L16 6CW7 6N12 5687 、TS229 6Н12С 
6131 6AQ5 6N12P TS229 、5687 、 6H12C (R). 6900 (E) 
6134 6AQ4 6N13 6AS7 、6NSP 、CV2523 、 6H13C 
6143 6CL6 6N13P 6J6WA 、6CC31、CV858 、6H13C (R) 
616 FI37 BN 6J6 、 6CC31 、6030 6535, СҮ858, 
6L6CC | DL37、KT66、 5881, 7027, 6П3С, 6P3P, ЕІ39 ECC91、6H1SIT (К), 、6J6 (EJA) 
6L6GT N66 6N16B 6Н16Б (R) 
617 X64 6N17B 6112 、CVS007 、 6Н17Б (В) 
6LC6 6LH6 、6LH6A ¿Ña SAU7 、6AV7 、6AX7 、ECC41 、 
6LD12 6AK& IAX7. 6H2H (R), 6CC41 (E) 
6LD13 6BD7 6N21B 6H21B (R) 
6LD3 6CV7 6N23 6DJ8 、ECC88 РСС88 
6LD6 EL802 sv 6A8Q, 2651, ECC42. 603, 
61F6 6LV6. N30EL EY82、5670、6H3I (R) 
6LH6 6LC6 6N4 ECC83 、 12AX7 、6H4II (R) 
6LH6A 6LC6 6N5 6AB5 
68 LCF80 КЕБ 6AS7 、CV2523 、 6NS7G/GT 、 
6LP12 6ВМ8 6Н5С, 6080, 6N13P 
6106 6JM6 、6JE6C 6N6 6Н6П (В), E182CC 
6108 211108 6N6 (Т) E182CC、12BH7 
6LV6 6LF6 6N7 6H7C、6H7P 
6LW6 26LW6 6N7P 6H7 、 6N7/G/GT 
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(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
И 6C8C 0865, 、CV181 、ECC32 、 605-С 884 
EBF80 、WD709 7р152 607 DH63 
NB 6SN7GT 、6SN7 、6F8G 、CV181 、 608 6A8 
QB65 、ECC32 、6H8C 6R3 EZ3 、EY81 、6V3P 
6N9 6SL7 、CV569 、ECC35 6R4 EC22 、 EC81 
¿NOP 6SL7 - CT、6SL7 ECC35. 6R7 EZ2 
6SC7 、6CY7 、6H9C (В) 6R - HH2 6BS8 
6NG G4100 6R - HH8 6KN8 
Р 6AQ5 、 6BW6 6131, 6005, ЕІ41, 6R - КІ 6AV3 
EL90 CV2136、 6ПІП (R) 6R _RgC 5847 
6Р12Р Е1500 (Е) 652 EY86 
6P13P 6Ш3П (R) 652А EY86 、EY87 
МЕИ 6BQ5. 6140, №709, 、EL84 、 655G бЕ5, 655 
CV2975 、 6Ш4П (R) 656 696B (В) 
РЕР 6805 、N709 、EL84 、 657 ОҒІ, ОМ5 
CV2975 、 7320. 6140 6S7 -G 657 
¿bis 6BQ5 、 6II1SII (В), 657 -GT 657 
6CL6 (EJA), ELI80 (E) 6SA7 0SW3104 6A7C. 6A7P 
bisp 6CH6 、 6CWS 、EL180 、 65А7СТ MV6 -5 
EL821 、CV2127 、12BY7A 6SA7 - WGT 6SA7 -GT 
6P17 6AMS 6SB7 - GTY 6SB7 - Y 
6P25 6AG6 6SC7 6H10C 
6P25B EL71 、 5902. 6Н25Б (R) 6SH7 6x3C 
6P27 6CA7 、EI34 6SJ7 6xx8C、6JSP 
а 616, 、EL6 、EL12 、EI35 、 65Ј7 -GT 65/7 
KT66 、CV1947 、6P3P 657 - WGT 6SJ7 
6P30B 6P31B (СН) 6SJ7 - Y 6SJ7 
6P3P 6IT3C (К), 616, 6P4P 6SK7 0SW3111 、6K3 、6K3P 
6P4 6P4P 、6V6CC、KT66 、 6L6GC 6517 ECC35 
6Р5 6V6 、KT63 ЕШЛІ, CV511 6SL7GT 6H9C、6N9P 
6P6 KT63 、6V6 、ELI1 6SN7GT | 1302, B65, ЕССЗ2, 、QB65 、6H8C 、 6N8P 
6P6P 6V6 - GT, 6П6С (R). 6V6, 5AY5 6507 0SW3105 、6r2 
6P9 6ВМ5 6507 - GT 6SQ7 
6P9P CVS69 、6II9C (R). 6AG7, 6AK7 6SS7 - GT 6SS7 
6PL12 6BM8 6TI QM322 5656, 6AF4 
6PX6 -G EL33 6TS 665 
604 ЕС80 601 6И1П (К), ЕСН8І, 6АЈ8 
605 884 602 6ИЗП (К), ЕСН84 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6U3 6N3 、EY80 6T2 6507 (ЕЈА) 
6105 EM35 Y64. 665 6T31I 6T8 (EJA) 
6U5G 6M1, 6G5 -G 617 6Q7 (EJA) 
6U8 ECF82 6П13С 6066 (EJA), 6P13P (СН) 
609 ЕСЕ201 6П14П 6BQ5 (EJA), EL84 (E) 
6V3 EY81F 6П15П 6Р15 (СН) 
6V3 - A 6V3 6П18П 6CWS (EJA), EL86 (Е) 
6V3P EY81 、 6R3 GIHII 6Р1 (CH) 
6V4 6CA4 、EZ11 、EZ3 Е780 6П20С 6СВ5 (Е) 
6V6GT 6P6P、6K6 、6F6 、0SW3106 6IH31C EL36 (Е) 
5871, 6AY5, 6P6C, 6V6G, 6V6GT、 6П36С EL500 (Е) 
| ee (ыл) 
VT227 、WT2100082 、WTT123 7408 6П6С 6V6 (EJA) 
6V9 ECH200 6П9С 6AG7 (EJA) 
6X2 EYS1 、R12 、SU61 10151, 043, 045 6Ф1П ECF80 (Е), 6BL8 (EJA) 
6X211 EB91. ЕАА91 (E) 6Ф3П ECL81 (Е) 
л 6731, Е902, 、EZ90 、U707 、 6Ф4П ECL84 (Е) 
U78 、V2M70 6202 6Ф5С 6F5 (EJA) 
6X4 -S EZ90W 6Ф5П ЕСІ85 (Е), 6GV& (ЕЈА) 
6X4W QMSS6 6Б2П 6G2 (СН) 
6X5G EZ35 0147, 070 6B8C 688 (EJA), 6B8P (СН) 
6X5 - GT Е735 бдіМ 6]8 (ЕЈА) 
6X6 6E5 - GT OKITI 6J1 (CH). 6AK5 (EJA) 
6X6C 6H6P (EJA) 6Ж1Б 6JIB (СН) 
6X6 -G 6E5 - GT 6жІЖ 956 (ЕЈА) 
6X9 ECF200 6ж2п 6J2 (СН), 6AS6 (EJA) 
6YSS 6YS 6Ж2Б 6J2B (СН) 
6YSV 6YS 6жз 6SH7 (EJA) 
6YSW 6YS 6жзп 6AG5 (EJA) 
6Y9 EFL200 6 水 4 6AC7 (EJA), 6F10 (E) 
6Z18 EY81 (E) OKATI EF94 (E) 
6Z19 6Ц19П (R). EY88 (E) 6 冰 6C Z62 (Е) 
6731 EZ90 6X4 6X7 6J7 (EJA), EF36 (E) 
674 6ВХ4, 6X4., 6731, EZ91, 6BX, 6Ц4П 〈R)|| 6X8 6J7 〈EJA〉 、6J8P (СН) 
675 6Ц5П (В), 6X5 (EJA) OKITI 6J9P (CH). E180F, E7080 (E) 
676 - GM 676-С 6HIII 601 (CH). ECH81 (E) 
6Z7 6J7 -G бИзП ECH84 (E) 
6Г1 6SR7 (EJA) 6L4II 6X4 (ЕЈА), Е790 (E) 
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(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
6Ц5С 6Х5 (EJA) 7737 E186F 
7000 6J7 7788 E810F 
7025 12AX7 77E 6C6 
7025А 12АХ7 77M 6C6 
7027 7027 - А 7А7 EF22 №143, №148, №81 
70404 А425 7AN7 30L1 、B139 、B319 РСС84 
70407 RE144 7AU7 PCC186 ХСС82 
70408 KL70408 7B6 DH81 DI82 
70450 КВ1 7B6 - LM 7B6 
70506 REN914 7B7 W149 
70550 АВ2 7B8LM 7B8 
70551 АВ1 7С5 N148 
7062 Е180СС 7C6 DH149 
707015 E447 7D10 6CH6 
70707 KL70707 、EF12 7D11 6550 
7119 Е182СС 707 CL2 、7J7 
71510 AD101 7D9 6AMS 
71701 E443 7DJS РСС88 
71702 RENS1374 7ED7 30FS 、Z329 
71704 RES364 7EK7 30115, 、B349 РСС805 
72401 RV258 7ES8 PCC189 
72404 RV218 7F16 EF41 、6CJS 
7308 E188CC 7FC7 РСС89 
7320 ES4L 7GV7 30C18 PCF805 
732A 3B24 7J7 C610 
73301 1800 7R1 G715 
73401 RV239 7S7 X148 、X81 
7515 RES364 7X7 XXFM 
75301 R3 7Y4 Е722, 0149, U82 
7534 E130L、E180L 8021 705 -A 
755 75 me 2B/250A 4Ү25, 5В/250А, 551, АТ5225А, 
76303 RGN2504 P17A、QE06/50、QV05 -25 FU -7 
7643 E80CF 822 F443N 
77 6C6 8223 E288CC 
7700 6C6 8228 ZZ1000 
7722 E280F 8233 ESSL 
77304 1803 8254 ЕС1000 
77305 RGN4004 8255 E88C 、EC88 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
8278 EL503 、F1EL 959 D3F 
83 VT83、WT301 966 866 - A 
84 67А 966A 866 - A 
84/674 674 972 872 -A 
8453 7550М 972А 872 -A 
8517 Е443 98 28 
85АІ ОЕЗ 994ү КЕМ 14 
85 А2 0G3 99UV 99UX 
85A3 5783 99V 99UX 
866 866 - A 9A8 30C1 908, 17319, 、LZ329 、PCF80 
866 – AX 866 - A 9AK8 PABC80 
872 872 -A 9AQ8 PCC85 
872 – AX 872-А 9BMS 9P9 
87S 6C6 9D6 6CO6 
89RS 6B8 -G 9EAS 9U8 
8A8 9U8 9ED4 PDS00 
8BS SR-HP1 、XCL82 9EN7 30C1S 、LZ33 、PCF800 
8BQ5 XL84 9GBS 30FL1 、PCES800 
8CWS XLS86 9GH8A 9R - HH2 
8D3 EF91 、6AM6 9GV8 XCL85 
8D4 6W7G 9JWS PCF802 
8D5 6BR7 9P9 9ВМ5 
806 EF80 、6BW7 9R-ALI 10DE7 
8D7 6BS7 9R - HH2 9GH8A 
8D8 EF86. 6267 9U8 8A8. 9FA8. 9U8A. PCF82 
8GJ7 PCF801. PCF806 9U8A 9U8 
8HG8 PCF86 9V9 PCH200 
8R - HP1 8B8 А11С R3 
809 PCF201 А14 А425 
8X9 PCF200 А1834 6AS7G 
90 V9 EY1 A20 A209 
930B 866 - А A2018 REN1821 
951 1B4 A2030 REN1821 
954 E1F、UN9S4 、ZA2 A2030N REN1821 
955 4671, UN955 A2040N REN1814 
956 32F A20B AB2 
957 D1C A211 RE102 
958A D2C А2118 REN1821 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
А214 RE112 A4 — FF Е463 
А22 А425 A4 – FF2 AL2 
А2200 W F215 A4 – FF4 АТА 
А227 27 A4 – СВЕ RES364 
A232 705A А4 - IF E463 
A239 3B24 A4 - VM E445 
A242 32 A5004 REN1004 
A25 A425 A50M E447 
A2521 6CR4 ASON AF2 
A257 57 AS0P VP4B 
А258 58 А520 REN1821 
A2900 12АТ7 Аб1 1773 
АЗОВ 904V A6700 2M167 、2M172 、2M204M 、AM701 
A30D 354V A677 6C6 
A36A TH4 Аб — АЕ REN1004 
A36B TH4A A70B E463 
A36C TH4B A70E ALS 
A4 B438 A70P TLS4 
A40 4675 А750 F704 
A4006B 2AB A863 6J7GT 
A41 4676 AA91E 5726 
А410 В425 ABC91 12А6 
A4100 E415 АС/ТН1 ТН4В 
A410N A410 AC044X RE604 
A411 B424 АС054 Е406 
A414K A414 ACO84NX E408N 
A42 А425 ACDD DD4 
A430 B424 ACH1S АСНІС 
А4403 КЕМ 14 ACH4 41MTL 
A4 -A E455 ACHI4 MH4 
A4 — AF REN1004 AD 673 
A4 -AMS E447 AD77 АМІ 
A4 – AMS2 AF2 AF1 А425 
А4 -AMS3 AF3 AFX212 6D4 
A4 – САТ АМІ AG2018 REN1821 
A4 -D E415 AG4100 E415 
A4DD AB1 АС5210 ОВ2 
A4 -DR REN914 AGS211 0A2 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
AG78 78 АХ1 4652 
АС8008 8008 АХ224 DX2 
AG866A 866 - А AX230 4B32 
AG872A 872 -A AZ11N AZ11 
AH201 866 - A AZ150 AZ50 
AL410 B425 B 99UX 
A 2M213 、2M216 OM52S. B11 C603 
2M234 、2M217 B139 7AN7 
AM699 AM697 、2M216HA 0М2234 B152 12АТ7 
AM701 2M167 、2M172 、2M204M 、0M7SS B20 1802 
ANOS 2M210 2M204M1 2М214, B2038 REN1821 
2М157М1‚ 2М107А, ОМ755 В2043 RENS1823 
AP4 4676 В2099 REN1814 
APP4130 AL4 B210L A209 
APP4BS AL4 B211 RE102 
APV4 RGN2504 В215Р B205 
APV4100 R3 B22 A209 
APV4200 1805 B227 B205 
AQ8 ECC85 B228 RE102 
AR25 A425 В25 А425 
AR4120 REN914 B309 12АТ7 
ARS25A 807 B319 7AN7 
AS241 C243N B329 12AU7 
AS4 А425 В339 12АХ7 
AS4104 F445 B349 7EK7 
А54105 Е445 B36 12SN7GT 
А54125 Е455 В4 В438 
А5С512 2021 В404 RE604 
ASXS7 57 B424K B424 
AT20 RE604 B424S B424 
AT4 4675 B438K B438 
ATS225A 807 B438S B438 
AV1030 RENS1823d B491 AR495 
AV1037 EL11 B63 6A6 
AV4100 REN1004 B65 6SN7GT 
AWS ME41 B7 A609 
AW6 EM31 B719 6AQ8 
AX 01A B729 бАС8 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
B739 12АТ7 С25 А425 
B749 12AU7 C299 99 
В759 12АХ7 C325A A425 
B9 A410 C36A TH21C 
BA2 2050 C36B TH22C 
ВВ1 CB2 C36C TH22C 
BB4110 AB1 C406 В425 
BBX 99 C491 ТЕ244 
BC18D RE102 C50B SP13 
BC9D A209 C50N VP13 
BD P215 C610 7J7 
BEP61 КЕЗ C80B V013 
BF1 B406 CB -241 2KIM 
BF32 КЕЗ CB -242 CO -242 
BF42 KF4 CC81E 12AT7WA 
BF451 45А5 CC86E 6GM8 
BF50 E406N СЕ -230 3B24 
BF61 EL41 6CK5 CE -3B24 3B24 
BHP61 KF4 СЕ – 8008 8008 
BHP68 KF4 СЕ -866A 866 - A 
ВІ22 KI2 СЕ -872A 872-А 
BLP61 KIA CF141 UCH41 
ВРМО4 6AQ5 CF51 CF50 
BT3 TP1 – 5/2 CF61 ECH41 
BT35 ВТ5 С1438 REN1004 
ВТ5А ВТ5 СК1003 О7А-А 
BT65 BTS CK1009 BA 
BVA264 6AG6G CK1011A 1B48 
BVA265 6AG6G CK1013 5517 
BW1304 RE112 CK1024 1024 
BW3 C243N CK108 6C6 
BW602 PP220 CK12AX 12АХ 
BX 199 СК500АХ 505АХ 
ВҮ1013 А209 СК501АХ 501АХ 
ВҮ1814 RE112 СК502АХ 502АХ 
BY6 B262 СК504 504 
C2 A209 СК505АХ 505АХ 
C20C DD13 CKS06AX 506 AX 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
CK511X 511X CK5910 1U4 
СК512АХ 512АХ CKS967 5967 
СК520АХ 520АХ СК5968 5968 
СК522АХ 522АХ CK6051 6051 
CK523AX 523AX CK6073 OA2 - WA 
CK524AX 524AX CK6074 0B2 
СК525АХ 525АХ CK6092 6092 
СК526АХ 526АХ CK6213 6213 
СК527АХ 527АХ CK6281 6281 
СК529АХ 529АХ CK6418 6418 
CK531DX 531DX CK6419 DE6S0 
CKS32DX 532DX CK6519 6519 
CK533AX 533AX CK6611 6611 
СК5З4АХ 534AX CK6612 6612 
СК535АХ 535АХ С11257 ALI 
CK536AX 536AX CL502A B438 
CK537AX 537AX CL504 A425 
CK538DX 538DX CO -185 4С5 
CK539DX 539DX CO -241 2KIM 
CK541DX 541DX CR2 1802 
CK542DX 542DX CT1 -2500 BTS 
CK542DXS 542DXS CT1 -6000 BT17 
CK543DX 543DX CT38 REN1821 
CKS544DX 544DX CT41 B2041 
CKS54SDX 545DX CT42 B2042 
CK546DX DI651 CT43 RENS1823 
CK547DX 547DX CT45 B2045 
CK548DX 548DX CT46 B2046 
CK549DX DF651 CT47 B2047 
CK553AXA 2E31 CT48 B2048 
CKS672 5672 СТ49 В2049 
СК5678 5678 СТ52 В2052Т 
СК569АХ 569АХ СТ55 В2045 
СК5750 6BE6 CV -181Z 6SN7 
CKS787 5787 CVS11 6V6GT 
СК5875 5875 CX171 C603 
СК5886 DF703 CX299 199 
СК5889 5889 CX313 5Y3-G 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
СҮ15 В425 DAF92 105 
СҮІС C10BER DAF96 1АН5 
D1 5Y3 -G DAF97 1AN5 
D100N RES364 DB2 KCHI 
D110 RE604 DC70 6375 
DIIF DIF DC80 1E3 
D1208 B425 DCC90 3AS 
D1300 CB2 DCF60 1V6 
D1301 CB1 DCG1/12S GU1 
р15 В424 DCG2/2000 872 -A 
D152 6AL5 DCG2/2400 DCG2/1000 
D1C 957 DCG2/2500 DCG2/1000 
D2 A241 DCG4/1000 866 - Е 
D200 КВ2 DCG4/1000ED 866 - E 
D201 KB1 DCG4/1000G 866 - A 
D2010N B2041 DCX4/1000 DX2 
D207 REN1814 DCX4/S000 4B32 
D230 1802 DD13S CB2 
D28 373 DD465 AB1 
D2C 958A DD4S AB2 
D2M9 6ALS DD6 6ALS 
D3F 959 DD620 DD6 
D4 MH4 TZ05 -20 DD6DS EB4 
D40 B424 B438 DD7 6AM5 
D401 AB1 DD77 5726 
D404 RE604 DDA1 AB1 
D502 B438 DDI4 DD4 
D60 F443 DDR7 6AM5 
D601 EBI DE1 1802 
D61 6CT7 DE6 AZ1 
D63 6H6 DE7 AZ4 
D717 6ALS DESLF A609 
D77 6ALS DEL610 A615 
DA90 1A3 DEL612 A609 
DAC21 155 DF191 DF91 
DAC32 1HSGT DF21 1NS 
DAF90 1A3 DF26 155 
DAF91 155, 1Б1П DF33 1NSGT 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
DF60 5678 DK96 1AB6 
DF62 1AD4 DK97 1AB6 
DF652 1AD4 DI2 RE112 
DF668 1AD4 р129 306 
DF669 5678 DL31 1A5G 
DF67 5911, 6008 DL33 305GT 
DF904 1U4 р135 1C5 GCT 
DF91 174, 1К1П DL36 105GT 
DF92 114 DL37 616СС 
DF96 1AJ4 DIAB B425 
DF97 1AN5 DL620 5672 
DG2 A241 DL67 5913, 6007 
DG20 B2041 DL82 7B6 
DG2018 B2041 DL91 154 
DG3 1805 DL92 354, 2ДІП 
DG4 R3 DL93 3A4 
06500/120 R3 DL94 3V4 
DHI1 KF4 р195 304 
DH118 1417 DL96 3C4 
DH119 1466 DL98 3B4 
DH142 1417 DLPS1 ALI 
DH149 7C6 DM1S A241 
DH1S0 6CV7 DM160 6977 
DH2 DF1 DM70 1M3 
DH20 B2048 DM71 1N3 
DH204 E447 DN1004 E443N 
DH4 E448 DN154 E415 
DH63 607 DN404 REN1004 
DH718 6CV7 DN5004 上 445 
DH719 6AKS DN904 RENS1374 
DH74 1207GT DO20 F704 
DH76 1207GT DO27 RV258 
DH77 6AT6 DP13 KLS 
DHS1 7B6 DP14 KI4 
DHS17 6CV7 DP3 RES364 
DK32 1A7GT DP4 ALI 
DK91 1R5, 1А1П DP61 6AKS 
DK92 1AC6 DPS KLI 


220 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
DP9 KI2 DY30 1B3GT 
DQ2 866 - A DY51 1BG2 
DQ2A 866 - Е DY604 B406 
DQ4 872- A DY70 5642 
DQ4a 872-С DY80 1Х2А 
DR2 A209 DY802 1BQ2 
DR —8008 8008 DY86 152 
DR866A 866 - A DY87 1S2A 
DR -872 872- A DZ1508 A414 
DS1610 F415 DZ2222 A425 
DT15 В2405 073529 А435 
DT4 A425 DZ811 A410 
DT5 B425 DZ813 A410 
DTS А425 Е105А RV258 
DU1 1802 Е105В КУ258 
0015 С715 Е105С КУ258 
DU2 U10 E1097 R11 
DU3 1803 E1132 R11 
DV34 3B/401J Е1180 EM31 
DVGS1 AZ1 E130L 7534 
DVP1 B2047 E13F E3F 
DW1003 E41S E1416 X61M 
DW1111 E415 E1485 3A4 
DW2 U10 Е1518 EF91 
DW2X U10 E165A F704 
DW3 RES364 E165B F704 
DW302 B425 E1793 X101 
DW3020 REN1004 E1794 W101 
DW4 R3 E180CC 7062 
04/500 R3 E180F 6688 
DW402 REN1004 E180L 7534 
DW4023 REN1004 E182CC 7119 
DW601 E406N E182F 5847 
DW702 Е455 E186F 7737 
DW7X 1805 E188CC 7308 
DWS E455 E1927 505AX 
DW802 E406N E1933 502AX 
DW9 ALI Е1969 X81 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
Е1980 Х101 E81L 6686 
EIC 4671 E82CC 12AU7 
EIF 954 E83CC 6681 
EIR ECH4 E83 F 6689 
E1R/91 EF9 E84L 7320 
E1R/92 ЕВЕ2 E88C 6DL4 8255 
E1R/93 EK2 E88CC ЕСС88 、6922 6DJ8 
上 2016 6CQ6 E89F 6DG7 
E20UMul CY1 E902 6X4 
E2157 12АТ7 E90C 5920 
Е2163 12AU7 E90CC 5920、ECC962 
E2164 12AX7 E90F 6BH6 
E280F 7722 E90Z 6X4 
E288CC 8223 E91AA 5726 
E2dIII AL4 E91H 6687 
E3alll F443 E91N 5727 
E424R E424 E95F 6AKS 
E43 RES364 E99F 6BJ6 
E438 REN1004 EA41 6CT7 
E438N REN1004 EAS0 2В35 
E443H E443 EA76 6489 
E453 RENS1374 EAA901 5726 
E491 E448 ЕАА9І 6ALS 
上 499 REN914 上 ABC80 6AK8 6Г3П 
ЕДА 1802 EAF41 6CT7 
FAF RGN2504 EAF42 6CT7 
F4G RGN4004 RGN2504 EAM86 6GX8 
Е543 RENS1374 EB34 6H6 
ESSL 8233 EB91 6ALS 
E704 RV239 EBC3 6BD7A 
E707 RV258 EBC41 6CV7 
ES0CC 6085 EBC80 6BD7 
E80CF 7643 EBCS1 6BD7 
ES0F 6084 EBC90 6AT6 、6BT6 
ES0L 6227 EBC91 6AV6 
E80T 6218 EBF2G EBF35 
ES10F 7788 ЕВЕЗ2 6B8 668С 
E81CC 12AT7. 6201 EBF41 6CJ5 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
上 BF80 6NS ECCS13 6463 
EBFS1 6ADS ECC82 12AU7 
ЕВЕ8З 6DRS ЕСС83 12AX7 、6H4II 
EBF85 6DC8 ЕСС832 12DW7 , 7247 
ЕВЕ89 6DC8 ЕСС84 6CW7 
ЕВІ21 EBL1 ЕСС85 6AQS 
EC1000 8254 ЕСС86 6GM8 
EC22 6R4 ECC863 12DT7 
EC55 5861 ECC88 6DJ8 
ЕС70 5718 ЕСС89 6FC7 
EC71 5718 ECC900 6HAS 
EC80 604 ECC91 6J6 
ЕС8065 6СМ4 ECC962 E92CC 
EC81 6R4 ЕСЕ200 6Х9 
EC84 6AJ4 ECF201 6U9 
ЕС86 6CM4 4СМ4 ЕСЕ202 6А]9 
EC88 6DL4 8255 ЕСЕ8О 6BL8 
EC90 6C4 6135 ECF801 6GJ7 
EC900 6HAS ECES802 6JWS 

EC91 6AQ4 ECF805 6GV7 

EC92 6AB4 ЕСЕ82 608, бАХ8, бЕА8 

EC93 6BS4 ECF86 6HG8 

EC94 6AF4 ECH113 6CU7 

EC9S 6ERS ECH200 6V9 

EC97 6FYS ECH35 ECH33 、6ESG、6JS 

EC98 6J4 ECH3B ECH33 

ECC180 6BQ7A. 6BQ7 ECH3F ECH3 
ECC186 12AU7 ECH3G ECH33 
ECC189 6ES8 ECH3S ECH33 
ECC230 6080 ЕСН41 757 
ECC32 6SN7GT ECH42 6CU7 、7D7 
ECC3S 6SL7 ECH43 ECH42 
ECC70 6021 ECH71 ECH21 
ECC801 6060 ECH80 6AN7 
ECC802 6189 ECHS1 6AJ8 
ECC803 6057 ECH82 6ES 
ECC804 6GAS ECHS83 6058 
ECC81 12AT7 、6201 ЕСН84 6JX8 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
ECL80 6AB8 EF74 6391 
ECL82 6ВМ8 ЕЕ762 ЕЕ732 

ECL821 6CH6 EF80 6BX6 、6EL7 
ECL84 6DX8. 6DQ8 EF81 6ВН5 
ECL85 6GVS EF811 6EH7 
ECL86 6GWS EF812 6EL7 

ECLL800 16KHS EF814 6EJ7 

ED2 6ALS EF82 6CH6 
ED500 6ED4 EF83 6BKS 
ED78 ЕМІ ЕЕ85 6BY7 
EDD71 ЕВ4 EF86 6267 

ЕЕ – 8008 8008 ЕЕ860 EF80 
ЕЕ -866A 866 - A EF861 E180F 

EE966A 866 - A EF87 6267 
EEP71 EF3 EF89 6DA6 
EF12K EF12 EF89F 6DG7 

EF13 6DA6 EF905 5654 
EF183 6EH7 EF91 6AM6 
EF184 6EJ7 EF92 6CQ6 
EF190 6CB6 EF93 6BA6 
EF22 EF21 、7A7 EF94 6AU6 
EF2S EF25 EF95 6AKS 
EF36 6J7 EF37 EF96 6AG5 
EF37 EF36 6J7GT EF97 6ES6 
EEF37A EF36 EF98 6ET6 
EF39 6K7 EFL200 6Y9 
EF41 6CJS 、HF61 ЕСІ 373 
ЕЕ42 HF62 EG101 373 
EF44 EF40 EG200 1810 
EF62 EF42 EG403 1802 
EF70 6487 EG406 373 
EF71 5899 EG4100 18102 
EF72 5840 EG430 1802 
EF73 6488 EG5003 1803 
EF730 5636 EH90 6С56 
EF731 5899 ЕНР20 В2047 
EF732 5840. 5901 EHP4V F447 
EF734 6205 EK2G EK32 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
EK90 6BE6 ELL80 6HUS 
ELI1N EL11 EM34 6CD7 
EL136 6FVS EM35 6U5 
EL180 12BY7 EM72 EM71 
EL300 6FNS ЕМ80 6BRS 
EL33 6M6C EMS1 6DAS 
EL33A EL33 ЕМ84 6FG6 
EL34 6CA7 、KT66 、E34L ЕМ840 EM84 6FG6 
EL3S EL39 、EL131 6L6G EM85 6DG7 
EL36 6CM5 ЕМ87 6HU6 
EL37 616, 6П27 EN32 2050 
EL38 6CN6 EN91 2D21 
EL3N EL3 EN93 6D4 
EL3NG EL33 EO40 EQ80 
EL41 6CKS 6F6 EQ80 6BE7 
ELS00 6GBS ESG20 B2045 
EL503 8278 ESG4V E455 
ELS04 6GBS ESU77 A207 
ELS0S 6KG6 ESU8008 8008 
ELS08 6KW6 ESU866 866 - A 
EL60 6CA7 ESUS66ES 866 - Е 
EL71 5902 ESU872 872 -A 
EL80 6M5 EX681 16 
EL802 6LD6 EYS00 6EC4 
EL803 6CK6 EYS1 6X2 
ELS1 6CJ6 、6DR6 EY627 27 
EL82 6DYS EY635 35 
EL820 6CK6 EY80 6U3 
EL821 6CH6 EY81 6R3 
EL822 6CH6 КҮ81Е 6V3 
EL83 6CK6 6Р15 EY82 6N3 
EL84 6BQ5 、6II14II EY83 6AL3 
EL85 6BNS EY84 6374 、6443 
EL86 6CWS 、6II18II EY86 6S2 
EL90 6AQ5 EY87 EY86. 6S2A 
EL91 6AM5 EY88 6AL3 
EL95 6DLS EY89 31AV3 
ELFS6 6HGS EZ11 6V4 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
Е72/3 Е73 FU -25 1625, FD -25 
Е722 7Y4 FU -29 829B 、829 (EJA) 
EZ3 6V4 FU -300F 4CX300A 
EZ35 HF3116 、0SW3116 、6XSG FU -31 2T26 、826 
EZ3N EZ3 СПР RS1019 、TT20SRS4452 00Е03/20, 
EZ4 6CA4 P2 -12、832 (EJA) 
EZ40 6BT4 Bisa ES833, CV635, B142, 3578, 833A, 
Е780 6V4 5T33 833 (EJA) 
EZ81 6CA4 FU -46 IOVO6 -20 P40, 0Е05/40, 7212, 6146. 2B46 
Е790 6х4 805. 8005. 810, Т100-1, 、RK57 、ML714 、 
Е7900 6063 FU -5 NU - 150 、CV2622 、CV2768 、F123A 、 
EZ91 6AV4 、6BX4 GL805 、HF150 СҮ25, 805 (EJA) 
F100 RES364 FU -50 SRS552 Р50/2 
F12A 00А 807 、1614 1625, 、QV05 - 25 、RK39 HY -61, 
FIEL 8278 FU -7 QE06 - 50 、CV124 、807 、5B/250A 、807V 、 
F353A 872 A 551, 807 (EJA), 1625 (EJA) 
F4 B425 FU -811 811A, 811 (EJA) 
F443 F443N FV250 F704 
F872 – В 872 -A FWI U10 
FA6 5677 FW402 C603 
FC13 СКІ FW4 – 500 А750 
ЕСІЗС VO13 FW4 -800 U18 
FD422 2E22 FZ906 A609 
FG172 1672 G/50/4K OA2 
FG27A 27A G100 F443 
FG33 5720 G1002 RENS1823 
FG57 5559 G105/1D 0C3 
FG67 5720 С1064 1805 
FH2018 B2048 G1074 1805 
FH2118 B2049 G1380 FZ1 
FH2181 B2049 G141 1805 
FH4105 E449 G150/3D OD3 
FP44 F704 G2004 R3 
FP60 31 G2018 REN1821 
813. 4B13 、 4B13 TT10 、QY2 - 100 、QB2 、 G204 373 
FU -13 250 、CV278 、 4T100 、CV1927 、 G2080Tri СҮ1 
3874A 、SC/100A 813 (EJA) C210 A209 
FU -17 CV3517 、 6360 、QQV03 - 10 、QQV03712 G234 G715 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
G250 F704 G650 EZ1 
G250/3000 866 -E G660 EZ2 
G2504 RGN2504 G6A7 6A7 
G252 REN1821 G75/2D OA3 
G2b Z2b G77 6C6 
G2C 72С С7 – 85 G715 
G2d Z2d G9002 В2052Т 
G2e Z2e GC715 G4100 
G2S5 орз СЕ15 373 
G30 1H4 -G GL -2C29 2C39 
G33 33 С1414 414 
G354 1810 GL – 451 8020 
G373 373 GLS72 2C39 
G4004 RGN4004 GL5750 6BE6 
С405 А410 GLS824 25B6 -G 
G410 A414 GL866A 866 - A 
G4120N R3 Gle10000/ 
866 - Е 
G415 1802 025/1 
G4180 RGN2504 GN14 1802 
G425 A425. 1810 GP2 RE112 
С4250 RGN2504 GP210 A209 
G429 1802 GP407 B424 
G43 25A6 GR140/F GR27 -1 
G430 1803 GR4 RGN4004 
G4300 RGN4004 GU2 872 -A 
G435 1802 GW402 F704 
G4400 RGN4004 GX715 G715 
G4460 RGN4004 GXUI DX2 
G459 А71 GXU2 4B32 
G460 1805 СҮ501 3BH2 
G461 1831 GZ30 574, 5Z4G 
G465 1803 GZ31 SU4C 
GS0 F704 GZ32 SV4GA 
GS002 B2045 GZ34 SAR4 
GS64 1803 H100 B424 
GS72 REN1821 REN1814 H1325 CHI 
G607 A615 H1818D В2052Т 
G608 A609 H1918d B2045 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
H2 RE102 HD94 6BO6GTB 
H20 REN1814 HD96 25BO6GTB 
H2018D B2042 HF121 W142 、12ACS 
H202SN B2048 HF210 RE112 
H2026N B2049 HF2190 6AC7 
H206 A209 HF2600 6AC7 
H206D B262 HF3103 F443, AIA 
H208D B255 HF3104 6SA7 
H2 -10 2X2A HF3105 6SQ7 
H2618d B2047 HF3110 6ES 
H4 B424 HF3127 65/7 
Н407 В438 HF406 B424 
H407S A410 НЕ407 В438 
H410 A410 HF410 B438 
H4100 F415 HF607 А630 
Н41154 Е455 HF61 W150, 6CJ5, EF41 
H4125 E455 HF93 12BA6 
H4125d E445 HF94 12AU6 
H4129 E447 HG1 1875 
H425 AH1 HG2 866 - A 
H425N E448 HH2018 B2048 
H426N E449 HH2118 B2049 
H52 SU4GB HH4100 Е448 
H604 EH2 HK90 12BE6 
H63 6FSGT НІ20 REN1821 
H80 B424 НІ210 КЕ102 
HAA91 12 ALS НІ23 НІЗ 
НАВС80 1978 HI2C RE102 
HBC90 12 AT6 HIA MH4 
HBC91 12AV6 HIAB 354V 
HCC85 17EWS ШАХ MH4 
HCHS1 12AJ7 HL610 A630 
HD14 1HSGT HL86 30CWS 
HD30 3B4 HL90 19AQ5 
HD410 B425 НІ92 50С5 
HDS1 0A2 HL94 30A5 
HD52 OB2 了 LA2 F460 
HD93 1X2B HLD410 НІ410 


228 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
HLD610 L610 IRV120/350S AZ3 
HMO4 6BE6 TT103 E443 
HM20 REN1821 IW2 U10 
HM4A B438 J43 RES364 
HP100/63 RES364 JPV4S E455 
HP13C HP13 K158 RV258 
HP1608 B424 K1809 RV258 
HP2 210SPT K2 866 - A 
HP20 B2046 K30 G715 
HP2018 B2046 K30A H210 
НР210пс НР210 K30B 1210 
HP2118 B2047 K30D D210 
HP211C HP211 K30E PM2DL 
HP212 KF1 K40B B262 
HP215 KF2 K40N В255 
НР220 КЕ1 К435 RE604 
НР221 КЕ2 K445⁄2 E408N 
HP410 B438 KS0 КЕ1 
HP4105 E447 KS0N KHI 
HP4106 E447 K70B C243N 
HP4115 AF2 K70D PM22D 
НР5025 Е443 № K80A 210PG 
HP6 EF91 、6AM6 K98 28 
HPS13U СЕЗ KD030 1810 
HPS4A AF3 KD21 0A3 
HR406 HR410 KD24 0C3 
HR607 A630 KD25 0D3 
HVR2 1877 KHI1 REN1004 
HVU1 1877 KL35 1F5G 
HX406 B424 KL70404 А425 
HX410S B424 KL70407 RE144 
HX906 B424 KL70430 KB1 
НҮ145 104 КІ70501 REN1004 
HY90 35W4 KL70506 REN914 
Н750 1473 KL70530 AB2 
HZ90 12 X4 KL70551 AB1 
IP3 RES374 KL70581 AC101 
IRV120/350 1W3 KL705Q4 E424 


K) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
KL70701S E447 1410 B406 
КІ70715 EF12 14138 E463 
KL70750 KIA 14138D E463 
KL71403 E406N 142500 RENS1374 
KL71406 RE604 1427D RES374 
KL71409 RE604 1490D E443 
KL71414 RE604 1490N E443 
KL71701 E443 1491р E443 N 
KL71702 RENS1374 1495р F443N 
KL71704 RES364 1496D E443 
KL71705 KLI 1497р F443N 
KL71706 KI2 150 F704 
KL72401 RV258 、W306 L610 B605 
KL73301 1800 L610D B605 
KL73401 W704 163 6J5 6С5 
KL76303 RGN2504 163В 6]5 
KL77304 1803 177 6C4 
KL77305 RGN4004 LA101 B424 
KP21C B205 LA199 A425 
KR98 28 LAS317 E445 
KT32 25W6GT、6G6G LAS324 E447 
KT33 25А6 1900 3HAS 
KT61 6M6C LC97 3FYS 
KT63 6F6G. 6K6 LCC189 5 Е58 
KT66 6L6GC、 6F7 LCF200 5Х9 
КТ71 S0L6GT LCF201 509 
КТ77 6CA7 СЕВО 6LNS 
KTSS 6550 LCF801 5GJ7 
KTW63 6J7GT 、6K7 LCF802 6LX8 
KTZ63 6K7GT LCFS6 SHG8 
KTZ63/6J7C 6J7 -G LCH200 SV9 
KTZ63M 6J7GT LCL200 10DXS 
KY80 5J2 LCL82 11BMS 
L100 B605 LCL84 10DX8 
L12 30 LCL8S 10CVS 
12318d RENS1823d LD400 A410 
1307 B438 LD408 B424 
1308 B424 LF183 4ЕН7 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
LF184 4Е]7 М3505 В438 
LE410 B424 M41HF REN1004 
LF418 B424 M41RC F415 
LF607 A609 M43 E443 
LE610 A615 M72 B205 
LFL200 11Y9 M8063 6AM6 
LG1 12X3C М8079 5726 
16607 A615 M8081 6J6 
LK4110 E408 N M8083 EF91 
LK4112 E406N M8096 5763 
LK4140 F460 M8100 5654 
LK7100 RV258 M8121 5840 
LK7115 RV239 M8132 0B2 
LK8100 RV218 M8133 OA2 
1215 В205 М8136 6189 
11500 18GB5 M8137 12АХ7А 
11505 27KG66 M8162 12AT7WA 
LLS21 21KO6 M8180 6F12 
LL86 10CWS M8195 EF86 
LN119 50ВМ8 M8196 5725 
LN152 6AB8 M8204 5727 
LN319 13GC8 M8206 90C1 
LV215 B205 M8207 90C1 
LW4100 REN1004 M8212 5726 
LX525 B424 M8223 OA2 - WA 
LYS00 28EC4 M8224 OB2WA 
LY81 11R3 M8232 6J4WA 
LY88 20AQ3 M8245 6005 
12319 9А8 МА12 А410 
12329 9AS MA410N A410 
12339 9EN7 MA425 A425 
M1004 RES364 MB406 B406 
M141LF E415 MC443 RES364 
M141RC REN914 ME43 RENS1374 
M144 B424 ME438 REN1004 
M144S B424 MF1520 B438 
M300S B424 MF2 RV2P800 
M350 B438 MF2018 B2047 


K) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
MF2118 B2047 N18 3Q4 
MF6 RV2P700 N19 3V4 
MG2 1802 N22LL 19KF6 
MG2018 B2047 N25 3C4 
MG6 1810 N2ED 6HTS 
MH2018 B2048 N308 25Е5 
МН4100 E448 N309 15A6 
MHL20 REN1814 N30EL 6LF6 
ML -371 221-А N329 16А5 
МІ866 - A 866 - A N359 21A6 
ML -872A 872 - A №369 16А8 
MO10 E406N N378 15CWS 
MO12 E408N N379 15CWS 
MP2 PP220 N389 25GF6 
MPT41 E463 N47 6AMS 
MRI GU1 N63 6K6GT 
MR4 B424 N66 6L6GT 
MT2118 B2047 N709 6BQ5 
MT57 5559 N727 6AQ5 
MU12/14 R3 N77 6AMS 
MU14 6BT4 N78 6BJ5 
MU4250 RG1 -240A NDD40 AB1 
MV6 -$ 6SA7GT NDDS1 AB2 
MX218 В255 NDG180 B2041 
N119 45 В5 NE183 RENS1823d 
N14 1CSGT NF6 RV12P2000 
N142 45 А5 NG6020 VLS61 
N144 6AMS NH1 АНІ 
№47 EL33 、6M6C NH100 AH100 
N148 7С5 NLP62 ALS 
N1S 305GT NPG4S B2042 
N150 EL41 6CK5 NR41 REN914 
N152 21А6 NSS180 В2052Т 
N153 15A6 NSS183 B2046 
N154 16A5 NSS184 B2049 
N155 6BN5 NSS185 B2048 
N16 305GT NSS44 E449 
N17 3S4 NSS45 E448 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
NU180 REN1821 OM9 EL33 
NVS180 B2047 OP42 APP4B 
NW4 REN1004 0SW2190 6AC7 
01307 СКІ 0512192 6AG7 
0607 EK32 OSW2600 6AC7 

150C1 、150C2 、150C4 、G/50/4K、 HD51, || 0SW2601 6AG7 

OA2 051207, 5856, 5М150 - 30 、STR108/30 | OSW3103 AL4 

STR1S0/30 、STV130/30 0SW3104 6SA7 
0A2WA M8223 、QS1210 0SW3105 6SQ7 
0A3 G75/2D 、KD21 、QS1205 0SW3106 6V6GT 
0A4G PL1267 、RL1267 、Z300T 0SW3107 5CG4, 5Z4G 
0B2 108C1 、 HD52, QS1208 、 S860, SRS5 、 STV108/30|| 0SW3109 6H6 
0B2WA M8224, QS1211 0SW3110 6Е5 
0B3/VR90 0B3 0513111 6SK7 

OBC3 12507 0SW3112 6J5 

б G105/1D、 KD24 、QS1206 、 150C3 、G150/3D || OSW3127 6SJ7 

KD25 、QS150/40 VR150 OU404B B406 
0C3/VR105 0C3 0Y4 -G OY4 
OD3/VR150 OD3 074 -G О74 

OD407a B425 Р1 373 

ОЕЗ 85A1 Р10 RE604 

OF4 B438 P12 E408N 
OE400c 1802 P13 E408N 

OFI 657 Р1320 CLI 

OFS 12K7GT P17A 807 

0G3 85A2 、SR2 STR85/10. STV85/10 P2020N RENS1823 

OH4 12A8 -G、12A8 P215 PM22 
OHR430 А425 Р22 В205 

OHR430b B425 P220 KL2 

OM10 ECH33 P225 C243N 

OM3 EB34 、 6H6 P226 KI4 

ОМ5 EF36 、6S7 P24/450 F704 
ОМ525 AM698 、2M213 、2M216 、2M234 2М217 P25/450 F704 
ОМ5В EF36 P4 RE604 

OM6 EF39 、6K7 P40/800 RV239 
E 2M210 、 2M204M1 , 2M214 、2M157M1 、 P404 E406N 

2M107A АМ703 P408 E408N 

OM8 EK32 P41/800 RV258 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
Р4100 E408N PCC89 7FC7 
P4105 E408N PCE800 9GBS 
P422 RES374 РСЕ200 8X9 
P43 E443 PCF201 8U9 
P434 ALI PCF80 9A8 
P435 F443 PCF800 9EN7 
P43M E443 PCF801 8GJ7 、 6GJ7 
P440 F443N PCF802 9JW8 、8JW 
P440N RENS1374 PCF805 7GV7 
P443 E443 PCF806 8GJ7 
P445 AL2 PCF82 9U8 
P450 E406N PCFS6 SHGS 
P460 FE406N 、E443 PCH200 9V9 
P469 А15 PCL800 16CKS 
P495 APP4B PCL801 13GCS 
P496 APP4B РСІ82 16А8 
P610 610P PCL84 15008 
P614 B605 РСІ85 18GV8 
P615 A609 PCL86 14CW8 
Р625 625Р PCL88 16CKS 
P864 67А PD500 9ED4 
PABCS0 9AKS Pen13 са 
РВ1 Р220 Реп20 RENS1823 
PB2 C243N Pen2020 CL2 
PB2 KB2 Pen220 C243N 
PB4 RES364 Pen220A C243N 
PBF2 6B8 -G Pen26 CL2 
PC86 4CM4 Pen4V E463 
PC88 4014 Pen4VA MPT4K 
PC900 4HAS Pen4VB APP4B 
PC9S 4GKS Pen4VX E463 
PC97 4FYS Pen4X E463 
PCC186 7AU7 PenB1 C243N 
PCC189 7ES8 PF1 KF1 
РСС805 7EK7 PF2 KF2 
PCC84 7AN7 PF3 KF3 
PCC85 9AQ8 PF462 КЕ1 
PCC88 7DJ8 PF86 4HRS 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
PF9 W63 、6K7 PM3DC B424 
РЕТ200 16Ү9 PM3DS A414 
PH4 6A8 PM3DX А425 
РН400 2XM400 PM4B B438 
PH600 866 - A РМ5 А630 
PL1267 0A4G PM6 610P 
PL21 2D21 PM6D Аб15 
PL300 3SFNS РМ95 6AK6 
PL302 25GF6 PP13S CLI 
PL36 25Е5 РР2018 RENS1823 
PLS00 27GBS PP2018d RENS1823d 
PLS05 40KG6 PP2101 1F5 -G 
PL508 17KW6 PP215 KLI 
PL521 29KQ6 PP215S KLI 
PL5559 5559 PP21S KLI 
PLS7 5559 РР220 C243N 
PL801 12ЕВ5 PP222 C243N 
PL81 21А6 РР2255 KL2 
PL82 16 AS PP230 C243N 
PL820 21A6 PP24S CL2 
PL83 15A6 PP2S KI4 
PL84 15CWS PP4100 E443N 
PLL80 12HUS PP430 RES364 
РМО4 6BA6 PP431 RES374 
РМО5 6AKS PP6BC EL33 6M6G 
PM07 EF91 、6AM6 PP6BS EL3 
PM12A В255 PP6C EL11 
PM12M В255 PT2 C243N 
PM202 PP220 PT2018d RENS1823d 
PM22P C243N PT220A C243N 
PM24A RES364 PT2K C243N 
PM24C E443N PT43 RENS1823 
PM24D F443N РТ5 884 
PM24DC RES374 PU1002 E408N 
PM24E F443N PU801 E408N 
PM24M E443 PV225 B205 
PM256 C606 PV225 B205 
PM3D B424 PV400 373 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
PV4201 RCN4004 、RGN2504 QQE03712 6360 
PV480 1803 QQE03720 6252 
PV625a C603 00Е06/40 5894 
PVA6S EZ2 QQV02 -6 6939 
PVB6S EZ3 QQV03 - 10 6360 
PX4101 E408 QQV03 -20 6252 
PX460 E406N QS1205 OA3 
PY301 19CS4 QS1206 0C3 
PYS00 42EC4 051207 OA2 

PY80 19X3 QS1208 Ов2 
PY800 1773 051209 5651А 
PY801 1773 051210 OA2 - WA 

PY81 1773 051211 OB2. OB2WA 

PY82 19Y3 05150/40 орз 

PY83 1773 052404 5726 

PY88 30AE3 052406 12AT7WA 
QA2401 6135 QT4100 F449 
QA2403 EF91 QU78 EZ90W 
QA2404 5726 QV03 - 12 5763 
QA2406 12AT7WB QV05 -25 807 
QA2407 EZ90 、6201 QV06 -20 6146 
QA2408 5692 QV4100 E448 
QB309 12АТ7 QW77 6CQ6 

QBS/1750 6079 0777 EF91 、 6AM6 

QB65 6SN7GT RI U10 

QE03/10 5763 R10 HR2 
QE05/40 6146 R100 1802 
QE05/40H 6159 R11 E1097, E1132 
QE06/50 807 R12 6X2 
QF2118 B2049 R14 1802 
QF4100 E449 R144 6AM6 

Q177 6C4 R150 PTT217 
QM556 6X4W R16 1T2 
QM557 5654 R1856 B205 
QM558 5725 R19 1X2A 
QM559 5726 R20 2J2 
QN77 6AM5 R2000 866 – А 

00Е02/5 6939 R2018 REN1821 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
R2018d REN1821 RENS1224 E448 
R278 G715 RENS1234 上 449 
R3 1W4 RENS1819 B2045 
R354 1810 RENS1820 B2042 
R4050 1802 RENS1824 B2048 
R406 B438 RENS1834 B2049 
R408 373 RENS1884 B2046 
R412 HR410 RENS1894 B2047 
R4200 R3 RES182 B262 
R451 R3 RES192 B255 
R52 5Y3-G. 57АС RES212 C243N 
R561 R3 RES664d E443N 
R6130 4573 RF482 КЕ1 
R63 A435 RG1000/3000-G 872-С 
R78 G715 RG1240 RGI – 240 
R79 RES364 RG1 -250 GU1 
RB42 R3 RG2018 REN1821 
RBS00/120 R3 RG2118 REN1814 
RC406 B438 RG24 RGN4004 
RD404 RE604 RG230/1000 GU1 
RE054 A425 RG230/3000 866 - Е 
КЕ064 А410 RG2 – 500 872 - A 
RE076 A609 RG3 -250 866 - E 
RE122 B205 RG3 -250A 866 - A 
RE1330 FZI RGN2004 R3 
RE1S2t B205 RGN2504 KL76303 
RE210 A425 RGN354 1800 
RE234 A425 RGN4004 KL77305 
RE404 A425 RGNS64 1803 
RE4200 R3 КНІ С715 
КЕ425 1802 RHS00 E443N 
RE460 1803 RK3B24W 3B24 
REL39 6AC7 RKS0 F704 
RELS2 8013 КК705 - A 705 - A 
REN1004W REN1004 RK72 72 
REN1817d B2041 RK73 73 
REN2018 B2052T RK8008 8008 
REN914 A4 -DR RK866A 866 - A 


K) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
RK872A 872 A RS4238 REN1004 
RL1267 0A4G RS4343 RES364 
RL18 ЕС53 RS4353 RES364 
КІ21 2021 КУ120/500 R3 
RL7 EF54 КУ120/5005 А72 
RO4010 A410 RV200/600 BO -197 
RO4125 A425 RV200/600Tu BO -197 
RO4135 A435 RV4110 REN914 
RO4206 B406 RX21 -A RX21 
RO424 1802 RX235 72 
RO431 R3 RX406 B438 
RO4320 B424 RX410S B438 
RO433 RGN4004 RX411 B438 
RO4342 B424 RY12 -100 8020 
RO452 RGN2504 S100 RENS1374 、B2042 
RO453 1803 S11A U10 
R0771 G715 512 DAS1 
ROCOS2 B205 S1323 СЕЗ 
ROC052 B205 51324 СЕ1 
ROC1877 B205 S1327 CF2 
RR3 -250 DX2 51328 СЕ7 
RR36 REN1004 S2 B262 
RR38 REN1004 S2010N B2042 
RRBF AR4 S2012N B2045 
RRR45 1802 S2018 B2042 
RS1029 6360 S2030N B2046 
RS1224 F448 S2034 B2047 
RS1234 F449 S2034N B2047 
RS1819 B2045 S2035 B2046 
RS1820 B2042 S2035N B2046 
RS1823 RENS1823 S2043N B2047 
RS1824 B2048 5207 B262 
RS1834 B2049 S209 КЕЗ 
RS1884 B2046 S210 KF4 、B262 
RS2 57А 5213 В255 
RS2018 B2052T S215 B262 
RS2512 REN1004 S215B B262 
RS4215 E415 S217 HP211 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
S218 КЕ1 SR2 0G3 
522 B262 SR3 0B2 
S220 B262 5655 ОВ2 
S30A 3B/401J SRS6 0A2 
S412 RV258 SS210C SS210 
S4137 RENS1374 5521556 562 
S41SN E415 SS218SG SC2 
S617 ЕЕ5 SS218VP НР211 
5620 EF6 SS218VSG B255 
S629 EF1 SS220PA P220 
S6F12 6F12 、6AM6 SS220Pen C243N 
5856 ОА2 552205Р РР220 
5860 ОВ2 SS230PP C243N 
SD15 B424 SS240SP PP220 
SE2018 B2045 SS4075RC H410 
SG20 B2042 SS440N REN1004 
SG2018 B2042 SS4HLAC 244V 
SG20A B2042 SS4SPAV AR4101 
SG2118 B2046 55607 НЕ 610HF 
SG215 VM В255 SS607RC 610RC 
SG4 B424 SS610P 610P 
SM144 B424 SS625SPA 625P 
SM1S0 -30 OA2 SSU1765 G715 
SM414 B424 SSW120/500 R3 
SN1016 ЕЕ732 5105/30 ОВ2 
SN1038A ЕЕ72 ST1S0/30 0A2 
SN947C EL70 STR108/30 0A2 
SN948C 90C2 StR108/40 0B2 
SP13B SP13 STR1S0/30 0A2 
SP13C SP13 STR8S/10 063 
SP13S СЕ7 5690/40 90С1 
5Р2 210SPT、KF4 STV108/30 OB2 
SP220 PP220 STV150/30 OA2 
SP2B KF1 STV8S/10 063 
SP2 BS KF4 SU4150A 1877 
SP6 EF91 、 6AM6 SU45 HR4 
SP625 C603 SU61 R12 、6X2 
SP6S EF7 SV2C39A 2C39A 


(Ж) 
型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
SX2 SG2 TB032 B203 
SX210 B262 TB052 B205 
SX216 B262 TB06 B406 
SX218 B262 TB1 AB1 
120G TZ05 - 20 TB122 LP220 
T249 249B TB13 CB1 
T2M05 6J6 TB2 AB2 
T33 33 TB4113 са 
T4000 E448 TB422 B262 
T4002T B262 TB422 B262 
T43 25А6 ТВ4313 са 
T4500C Е455 ТВ4320 CL2 
T4700 E447 TB43N E443N 
T4700N E447 TB452 B255 
Т495 E447 TB4613 СЕ1 
T5 -415 E415 TB4720 B2047 
T5 -445 E445 TB5013 V013 
T5 -447 E447 TB9920 REN1814 
Т5 -448 E448 TC243N C243N 
Т5 -449 E449 TC43 RES364 
Т5 – 455 Е455 TC432 C243N 
T5 – 499 КЕМ 14 TC432N C243N 
T60 RES364 TC43N RES374 
T635 EC2 TCB1 СВ1 
T66G 884 TCB2 CB2 
T6D 2B35 TCCH1 CCH1 
T730 F704 TCCH2 CCH2 
T77 6C6 TCF1 CF1 
T78 RV258 TCF2 CF2 
T — 8008 8008 TCF3 СЕЗ 
T866A 866 - A TCF7 CF7 
T -872A 872- А TCHI ACH1 СНІ 
TAB1 AB1 TCH24 TH4A 
TAB2 AB2 TCK1 СКІ 
ТАСНІ АСНІ TCK3 CK3 
ТАН1 АН1 TCL1 са 
ТА15 А15 TCL2 CL2 
ТА7А AZ4 TCY1 CY1 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
TD1 -100A 2C39B TF713M CF7 
TD9 6142 TF713P CF1 
TE2 5839 TG33 5720 
ТЕЗ 5838 TGS7 5559 
TE38 REN1004 ТН1 ECH21 АМІ 
TE384 REN1004 TH29 TH30C 
TE43 F443N TH30 TH30C 
TE4313 си TH401 АСН1 
ТЕ434 E443 THS021 866 - A 
TE43H F443 TH5031 872 -A 
TE43N F443N ТН5221 DX2 
TE474 E447 TH62 6Е8С 
ТЕ48 Е448 TK406 AM1 
TE49 E449 TK4110 E463 
TES 5852 ТК4120 RENS1374 
TE5013 VO13 TK606 ЕМІ 
TES24T E455 ТКЕ1 КЕ1 
ТЕ53 RENS1374 ТКЕ2 КЕ2 
ТЕ534 RENS1374 TKF4 KF4 
ТЕ554 Е455 TL1320 са 
ТЕ564 HP4106C TL2018 RENS1823 
TE63 E463 TL3 AL3 
TE634 E463 TL34 AL3 
TE634A RENS1374 TL410 RES374 
ТЕ99 REN914 TL414 RES364 
TE994 REN914 ТМ12 6]4 
ТЕВ1 ЕВ1 TM4 A410 
TEB2 EB2 TO -141 3C1 
TEF6 EF6 TOIA 01A 
TEF7 ЕЕ7 ТР443 Е443 
TEZ3 EZ3 TP430 E463 
TFO4 F704 TR224 A410 
TF10 A410 TTZ63 KTZ63 、6J7 
TF2 AF2 TU410 RENS1374 
TF3 AF3 TU430 RES364 
TF313 VP13 TV100 RGN2504 
TF313P CF2 TV120 RGN4004 
TF713 CF1 TV165 G715 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
TV1P CY1 U319 19Y3 
TV25 F704 U329 25BR3 
TV4 AM1 U339 19 CS4 
TV4100 E443 № U349 1773 
TV4110 E443 U37 112 
TV4200 F443N U381 UY8S 、38A3 
TV6 ЕМІ 041 1B3GT 
TV61 1802 U418 AR4 
TV90 R3 U43 EY51, 6X2 
TW1 CY1 U45 6X2 
TW10 CY1C U47 U25 
TX21 TH21C U49 U26 、2J2 
TX920 27A U4AB F443N 
U118 0145, 31АЗ 050 5ҮЗСТ 
0119 UY85 、38A3 051 SW4GT 
U12/14 R3 052 SU4C 
U120/300 R3 U6 -CAT ЕМІ 
0142 UY41 、31A3 U70 EZ35 、 6X5G 
U145 31A3 U707 6X4 
U147 EZ35 、 6X5G U709 6CA4 
U149 082, 7Ү4 0718 UU9 、6BT4 
0150 EZ40 、6BT4 U74 U71 、35Z4GT 
0151 EYS1 、6X2 U76 3574GT 
0152 PY80 19X3 077 SAR4 
U153 PY81 1773 U78 EZ90 、6X4 
0154 19 ҮЗ 082 7Y4 
U1718d B2041 UAF2 AF2 
U191 U339 、19CS4 UAF3 AF3 
U192 19Y3 UAF42 12S7 
U193 1773 UB1 СВ1 
0208р А241 UB2 CB2 
U251 17Z3 、U329 UBC41 14L7 、7E6 、6R7 
U26 U30 、2J2 UBC80 14G6 
U27 R11 UBC81 1466 
0291 PY32 UBF80 17C8 
030/250 1802 UBF89 19FL8 
U309 19X3 UC92 6AB4 
U31 257АСТ UCH21 7D7 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
UCH41 7J7 UK1 СКІ 
UCH42 14K7 757 UK3 CK3 
UCH43 UCH42 ULI CLI 
UCH71 UCH21 UL2 CL2 
UCH80 14Y7 UL41 45A5 
UCH81 19D8 6AJ8 UL84 45В5 
UCL81 6Ф3П ULP203 RENS1823 
UCL82 50BM8 ULP204 RENS1823d 
UCL86 44GW8 ULP51 CL2 
UD506 B406 UM84 12FG6 

UDD CBI UMD40 AB2 
UDDS1 CB2 UMO106 CK3 
UDD80 DD818 UMOS1 СКІ 

UE1 CY1 0954 954 

UE -866A 866 - A UN955 955 
UE -966A 866 - A UP1 са 
UE -972 872-А UP2 CL2 
UE -972A 872-А UP20 RENS1823 
UEPS1 СЕЗ UP4B RES364 

UF1 CF1 UP4E F443N 

UF10 UF5 UP4V E463 

UF11 EF11 UQ80 12ВЕ7 
UF183 19EH7 UR1 CY1 
UF184 19EJ7 URIC CY1C 

UF2 СЕ2 0185 38A3 

UF21 EF21 UU10 RGN2504 

UF3 CF3 UU12 6CA4 

UF41 R3 、12ACS 、EF41 UU120/300 R3 

UF42 EF42 UU2 U10 

UF7 СЕ7 0042 U10 

UF80 EF80 、6BX6 6EJ7 UU43 R3 
UF89 12AD6 UUS R3 、6BT4 

UEC CL2 UU60/230 UU3 

UFF CL1 UU9 6BT4 

UHI1 СНІ 0216 16 

UH3 CF3 UX200 00A 

UH7 СЕ7 UX200A 00A 
UHPS2 СЕ7 UX201A 01А 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
UX216B 16 V4678 ЕМ1 
UX227 ТЕ5 V475 373 
UX231 31 VS1 373 
UX237 EZ3S VS6 1802 
UX230 F704 V61 6BT4 
UX281 16 V62 B205 
UX350 F704 V66 1803 
UX381 16 V6M 1803 
UX585 F704 V741 6C4 
UY1 CY1 V781 G715 
UYINS UYIN V884 6CO6 
UY227 27 V886 6AMS 
UY41 31A3 V914 D41 
UY42 UY41 、31A3 VAF2 AF2 
UY484 484 VAF3 AF3 
UY82 55N3 VALS ALS 
UY85 38A3 VB1 ЕВ1 
UY89 38A3 、31AV3 УВ250/60 U10 
V100 RGN2504 VC1258 1258 
V1101 MZ05 -20 VC2 EC2 
V150 1802 VCL1 са 
V165 G715 VCL2 CL2 
V1718d B2041 VEFS EFS 
V177 6CO6 VEF6 EF6 
V1904 GUS0 VEL3 EL3 
V1907 R11 УЕМІ ЕМІ 
V20 СҮІС VF1 EF1 
V2018 CY1 VFT6 6G5-G 
V20S CY1 VG200 1800 
V21 1800 VG220 1805 
V2118Tu CY1C VG3016 R3 
V21M 1802 VG3116 AZ13 
V22 R3 VG3630 RGN4004 
V2M70 EZ90 、6X4 VG421 RGN2504 
V311 UY41 、31A3 VGS007 AZ1 
V312 UY42 、31A3 VGS107 AZ11 
V430 1802 VH2 E447 
V460 1803 VH20 B2049 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
VH4 E449 VR105 -30 0C3 
VH400 866 - A VR105MT 0B2 
VH550 866 - Е VR105ST 0C2 
VH550A 866 - A VR1S0 орз 
VH600 866 - E VR150 -30 орз 
VH7400 872- A VR150MT OA2 
VH7400A 872-С VR90 OB3 
VHT2A 210PC VR90 -3 OB3 
VHT4 15 А2 У5110 5130 
ҮКІ ЕКІ VS2 E445 
VKF1 KF1 VS210 В255 
VKF2 KF2 VS220 B262 
VKF3 КЕЗ VS220 B262 
VM200 - 10 1802 VS4 E445 
VM200 -20 1802 VT83 83 
VM200 -30 1802 VX13S СНІ 
VM4V F445 VX2S КНІ 
VMP4K E447 VX550A DX2 
VO13S CK1 VX7400 4B32 
VO6 EK2 VX8045 EF72 
VO6S EK32 VX8046 EF73 
VP12D 12C8 – СТ, 12C8 VX8054 EL70 
VP1320 CF2 VZ1 EZ1 
VP13A СЕ2 W10 RGN2504 
VP20 B2047 W10M RV258 
VP215 КЕ2 W110 13EC7 
VP215B КЕЗ W118 10F9 12АС5 
VP215C КЕ2 W119 10F18 、13EC7 
VP23 KF35 W142 12АС5 
VP2A КЕ2 W143 EF22 、7A7 
VP2B KF3 W145 10F9 、12ACS 
VP2BS KF3 W147 EF39 、6K7 
VP4C VP4B W148 7A7 
VP6 6CO6 W149 7B7 
VPT2 KF2 W1S0 6CJ5 
VPT210 KF35 W17 DF91. 174 
VPT4B AF2 W20 G715 
VR105 0C3 W2418 REN1814 


型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
W25 1AJ4 WE26 E449 
W306 F704 WE300B 300B、4300A 
W4000 REN1004 WE31 AB1 
W4003 А425 WE33 AF3 
W406 A425 WE36 AB2 
W4080 REN1004 WE42 ALS 
W410 HR410 WES3 AZ2 
W4110 REN914 WES6 AZ12 
W412 А425 WE705 - A 705 - A 
W415N REN1004 WL33 5720 
W419 E455 WL414 414 
W438 REN1004 WL629A 629A 
W443 RES364 WL - 8008 8008 
W453 RENS1374 WL866A 866 - A 
W455 E447 WL – 872 872 - A 
W499 REN914 WL -872A 872 - A 
W606 A630 WT - 262 866 - A 
W61 6K7 WT — 263 67А 
W63 6К7 WT294 0D3 
W704 F704 WT301 83 
W719 6BY7 WT - 308 6X5 - GT 
W727 6BA6 WT — 390 6С5 
W739 6EC7 WTT -100 6X4 
W76 12K7 WTT - 102 5Y3-GT 
W77 6CQ6 WTT -114 0Z4 
81 7А7 WTT – 128 6KS 
WD142 12S7 WTT131 6C6 
WD1S0 6CT7 WZ1 FZ1 
WD42S A425 Х107 18FX6 
WD4S А425 Х119 19D8 
WD52S A425 X14 DK32 、1A7GT 
WD709 EBF80 、6NS X142 UCH42 、14K7 
WE1S EL3 X143 ECH21 
WE16 EF11 X145 10С1 
WE17 EF1 X147 ECH33 、 6E8G 
WE20 ECH2 X148 757 
WE24 E447 X150 6CU7 
WE25 AF2 Х155 6В78 
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型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
Х17 DK91 、1RS XCF82 508, 5ЕА8 
Х18 1AC6 XCF86 2HR8 
X20 1AC6 XCHS1 3AJ8 
X231 31 XCL82 8B8 
Х25 1AB6 XCL85 9GV8 
X2818 B2048 XCL86 7GWS 
X2918 B2049 XF183 3EH7 
X319 6351 XF184 ЗЕ]? 
X32 X30 XF80 3BX6 
X4122 E448 XF85 3BY7 
X4123 E449 XF94 3AU6 
X41C 20А1 ХЕВ1 1AD4 
X41M 20A1 XFR2 5678 
X61 X61M XFY14 5672 
X61M 6Е8С XL136 17FVS 
X63 X63M 、6AB XL36 13CMS 
X64 6L7 XLS00 13GBS 
X65 6E8 XL84 8BQ5 
X66 X65 XL86 8CWS 
X719 ECHS1 、6AJS XR6 EF72 
X71M 12K8 XR7 EF73 
X727 6BE6 XSG DAS1 
X73 X73M 、 6D8 XXB 3C6 
X73M 6D8 XXD 14F7 
X76 X76M XXFM 7X7 
X76M 12K8GT XY88 16AQ3 
X77 6BE6 Y119 UMS0 
X79 6AES Y13T KT30 
X81 7S7 Y13T KT30 
XAA91 3ALS Y21 DM71 
XB91 3AL5 Ү25 1M3 
XC900 2HAS Y61 665 -G 
XC95 2ERS Y62 6G5 -G 
XC97 2FY5 Y63 665 -G 
XCC189 4ESS Y64 6G5 -G. 605 
XCC82 7AU7 YC95 3ERS 
XCF80 4BL8 YC97 3FY5 
XCF801 4GJ7 YCC189 5 Е58 


(Ж) 

型 号 近似 代 换 参考 型 号 型 号 近似 代 换 参考 型 号 
YCF86 SHGS Z300T OA4G 
YCL84 10DX8 Z329 30FS 、7ED7 
YCL86 10GW8 Z550M 8453 
YF183 4EH7 Z62D 762 
YF184 4Е]7 763 6J7 
YF80 4BX6 Z719 EF80 、6BX6 
YG6 A609 Z729 EF86. 6267 
YL84 10BQ5 7749 6EL7 
YL86 10CWS Z77 EF91 、6AMG 
YM4V E445 Z900T 5823 

71 4675 ZAl 4676 

714 DF33 、1NSGT ZA2 954 
7142 UF42 ZD152 EBF80 、6NS 
7145 10F1 ZD17 DAF91 、1SS 
7150 6CU7 ZD2 B205 
7152 EF80 、6BX6 ZD25 1АН5 

72 4676 7Р572 2С39 
7225 866 - A ZR100 1802 

Z26 PTS ZZ1000 8228 


第 4 革 电子 管 电路 


41 电子 管 基础 电路 


4.1.1 半 波 整流 电路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) 
半 波 整流 电路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-1 所 示 。 


最 简单 的 半 波 整流 电路 


1 
[УГЕ ` 
= 7 w 


ML U ua QE -一 整流 后 负载 电流 /的 波形 


t 


~ 


半 波 整流 电路 (电子 


二 极 管 的 应 用 ) 


4.1.2 全 波 整 流 电 路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) 
全 波 整 流 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-2 所 示 。 
Ж ЖЕЙ ҢЫ 
100. 
U, : 
и - } чё 2; 
| Е ЕЯ 
输入 电压 La 的 波形 I 
NF 
图 4-2 全 波 整 流 电路 〈 电 子 二 极 管 的 应 用 ) 
4.1.3 


检 波 电路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) 
检 波 电路 (电子 二 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-3 所 示 。 


Ua 


4 Ж „ПЕ 


NN 


wt 


HAE Сл Е JÉ 
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Di U 
电 阳 两 端 电压 的 波形 ” 


4-3 检 波 电路 ( 


电子 二 极 管 的 应 用 ) 


4.1.4 基本 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
基本 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-4 和 图 4-5 所 示 。 


へ ~ 
一 一 
U. 
S Р CY Ra 1 ° 
25 (= き L 
Ry = Ck 1 
+ 
图 4-4 基本 放大 电路 1 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
< 输出 耦合 电容 
输入 耦合 S SE е 
т ЕСОН, 
инин | y l|—T xw#owsmun 
| YY. р AA 
+. 8 RL Uo 
СШ T| “урсатын 
ИНЧЕ БАЙ 
图 4-5 基本 放大 电路 2 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
4.1.5 单独 偏 置 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
单独 偏 置 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-6 所 示 。 
4.1.6 共用 偏 置 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
共用 偏 置 放 大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-7 所 示 。 
| 
Ci + [өү п е“ 
“ir 
U; G Pires, U; Rd] Е =a = 
Eo | ЗРЕЛЕ: 
ーo Em oO 一 -o MN 
ГУА rg 
AE tN Я ТҮЛҮГҮ 
山 板 极 一 个 电源 提供 
图 4-6 单独 偏 置 放大 电路 图 4-7 共用 偏 置 放大 电路 
(电子 三 极 管 的 应 用 ) (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
4.1.7 共 阴 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
共 阴 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-8 所 示 。 
4.1.8 共 阳 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 


共 阳 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-9 所 示 。 
4.1.9 共 栅 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
共 栅 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 如 图 4-10 所 示 。 
.10 直接 耦合 级 问 耦 合 电路 
直接 耦合 级 间 耦 合 电路 如 图 4-11 所 示 。 


4. 
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| | 5 
ss 
1—22) l| 
i T ËA RL % 
Ui RG 
Rk аг 
° ° 
阴 组 态 放大 器 总 指 信号 从 栅 极 输入 ， 
阳极 输出 ， 阴 极为 公共 端 


4-8 共 阴 放大 


B 路 て 


包子 三 极 管 的 应 用 ) 


共 栖 组 态 放 大 器 是 指 信号 从 阴极 输入 ,| 
阳极 输出 ， 顶 极为 公共 请 J 
1 | 09 オー 
2 
Ui Rk RA U; RI. 
-Ea 
ü A 
图 4-10” 共 栅 放大 电路 (电子 三 极 管 的 应 用 ) 
4.1.11 АЕА Е 


BLACRB ЭНИШ EKUK 4-12 所 示 。 
4.1.12 变压器 耦合 级 间 耦 合 电 路 
变压器 耦合 级 间 耦 合 电路 如 图 4-13 所 示 。 


前 级 放大 器 从 放大 管 的 阳极 输出 ， 
经 电容 C1 引 到 第 二 级 放大 管 的 栅 极 
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4-12 ЇН ТАНИН 


4.1.13 共 阴 - 共 阳 组 合 放大 器 
共 阴 - 共 阳 组 合 放大 器 如 图 4-14 所 示 。 


组 态 放 人 器 又 称 为 阴极 答 出 器 | 


/ ユ 


RG 


Вк) 


U 


阴极 输出 ， 板 极为 公共 端 
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图 4-9 Н 


放大 


B 路 ( 


一 一 
Бо + 


极 管 的 应 用 


前 一 级 放大 带 从 阳极 输出 ， 月 
接 引 型 


到 第 一 级 放大 器 的 桶 极 
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T, 
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о Ех 


[工作 点 不 够 稳定 ;电压 放 大 倍数 较 低 | 


图 4-11 


直接 耦合 级 间 耦 合 电路 


接 耦 合 是 将 前 级 放大 器 的 输出 信号 用 导 


м 


体 (或 电阻 ) 传送 到 后 级 放大 器 的 输入 端 。 


变压器 耦合 可 以 达到 较 好 的 匹配 | 


图 4-13 


变 压 融 耦合 级 间 耦 合 


B 路 


4.1. 


4.1. 


4.1. 


4.1. 


4.1. 


4.1. 


信号 从 栅 极 输入 [la 直接 耦合 


Кыш 
二 站 放大 信号 从 
阳极 输出 MHE 


Сә 


Rk 
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对 信号 电压 进行 放 人 


14” 共 阴 - 共 栅 组 合 放大 器 


共 阴 - 共 栅 组 合 放大 器 如 图 4-15 所 示 。 


频率 特性 ， 应 用 十 高 频 放大 电路 中 


СЕН 


Rip r ya ñ 5 8 ТН НЕЕ Rs 通过 负 反 饥 为 T2 棚 概 提供 備 圧 


OFA 
第 一 级 放大 管 
T> 信号 从 阴极 输出 


图 4-14 HRH - 共 阳 组 合 放大 器 


4-15 共 阴 - 共 栅 组 合 放大 需 
15 SRPP 组 合 放大 器 
SRPP 组 合 放大 需 如 图 4-16 所 示 。 
БШК 
信号 从 栅 极 输入 T E, 
маң 


SRPP 组 合 放 大 器 是 一 种 


16 ” 共 阴 差 动 放大 器 
共 阴 差 动 放大 器 如 图 4-17 所 示 。 
17 ” 杰 生 管 共 阳 差 动 放大 器 


并 联 调整 推 挽 放大 电路 Г 


挛 生 管 共 阳 差 动 放大 器 如 图 4-18 所 示 。 


18 単 管 甲 美 功 率 放 大 器 
单 管 甲 类 功率 放大 器 如 图 4-19 所 示 。 
19 Žin A 类 功放 基本 连接 方式 


信号 从 栅 极 输入 
图 4-16 SRPP 组 合 放 大 器 


単 端 A 类 功放 基本 连接 方式 如 图 4-20 所 示 。 
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УИА 


251 


252 


差 动 放大 电路 是 由 两 级 完全 对 称 的 共 阴 放 大 器 


或 共 阳 极 放 人 器 并 联 组 合 而 成 


当 Wil= Mi 时 


电压 放大 倍数 为 : A= u 


RL 


е 
1 


йа =Иа2 RL Ra 该 电路 对 差 模 信号 
则 RL 上 L 设 有 电流 аселе 其 有 放 人 作用 
i Re 
i] Uiz 
i Rk Ry Rf] 2 
该 放大 器 对 共 模 信 
lg 号 其 有 抑制 作用 
当 电 路 完全 对 称 时 , 其 电压 放大 倍数 为 : 
Ау= =и R К. 
К+ Orpo [Rir R. (ї+и)] 
4-17 Жэки 4-18 
变压器 是 用 来 增 大 f ү 
НЕ. = цы 
Т 供给 扬声器 的 功率 IN OUT iN OUT 
T beis нир 
т | n [ И 
А N pi 
С ven “R Р" ы 
С адл — b) 末 射 管 接 法 
r K 
G Rk == Ск 
әл 


放 大 区 的 中 央 


具有 个 管子 ， 而 日 这 个 管子 工作 在 路 类 状态 ， IN 
类 状态 就 是 指 该 放大 管 的 静态 上 作 点 处 十 管 了 


е) UL 接 法 


图 4-19 单 管 甲 类 功率 放大 器 


4.1.20 推 换 放 大 电路 


4.1.21 


4.1.22 ”大 电流 栅 负 压 电源 电路 
大 电流 栅 负 压 电 源 电路 如 图 4-23 所 示 。 


推 挽 放大 电路 如 图 4-21 所 示 。 


м6) 


лт 


f) 特殊 三 概 管 法 


Jon 


g) M41215 


阳 差 动 放大 顺 


у ошт W 
iP т 


пт 


> т 


[ол 


IN 十 二 


JETRE 9 三极管 接 法 


IN 


图 4-20 単 端 A 美 功 放 基 本 傍 接 方 式 


大 小 相等 、 方 向 相反 的 蝴 路 信和 史 ， 


主要 作用 是 将 和 输入 信号 变 成 两 路 | [A、 BERR THRE 
的 或 同一 类 卉 的 电子 管 


分 别 作 岂 在 两 只 电子 管 的 栅 极 ， 


T 输入 变 庄 器 


有 中 间 抽 头 的 变压器 69 


=H 
Тї ЖЕН 


Пер йв, 


T2 


Z 


各 | 有 中 间 抽 头 的 变压器 


图 4-21 


小 电流 栅 负 压 电 源 电路 
小 电流 栅 负 压 电 源 电 路 如 图 4-22 所 示 。 


推 挠 放大 电路 


h) Ж 
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功放 级 
K ご 
Е ( 9 
SV 一 rーo 
^220V コ x | RI. 
一 220V= > J Le 
FU 70V ©) 
\ エ 
70У R { 
B— B+ 
2k 
+ 5k 
10u/ 160V] 
=——30V x2 
10k гаса ҮТ 
图 4-22 小 电流 栅 负 压 电 源 电路 图 4-23 大 电流 栅 负 压 电 源 电路 


4.1.23 高 压 倍 压 整流 电路 (电子管 功放 应 用 整流 电路 ) 


高 压 倍 压 整流 电路 (电子管 功 放 应 用 整流 电路 ) 如 图 4-24 所 示 。 
IN1500V 1A 
+1100V 
K VD1 
= СІ c3 + 3301 
~220V_ ТК 一 ioou 10007 2W_ 
550V 550V 
FU 
+ 
C2 ха ШР 330k 
Fu 1 A ET 2W 
VD2 | 550 550V 
< 1 
IN1500V 1А 360V 
4 180% 
IOk | 68k 
юу 100k 
450Ух2 


图 4-24 高 压 倍 压 整流 电路 (电子管 功放 应 用 整流 电路 ) 


4.1.24 二 极 管 桥 式 整流 电路 〈 电 子 管 功 放 应 用 整流 电路 ) 


二 极 管 桥 式 整流 电路 (电子 管 功放 应 用 整流 电路 ) 如 图 4-25 所 示 。 
—x 9 == В 750V 
< KI = 
300V 2 H 100 H= 
—220V IN4006x4 が q | 450V 50k 
| Э k оон WOW 
FU Wy 200k| | T450VE| | 下 > 
SL Bs 
= 
5000 1 
Epu EA 
一 450V 一 450V 


4-25 ”二极管 桥 式 整流 电路 (电子管 功放 应 用 整流 电路 ) 


4.1.25 ”二极管 全 波 整流 电路 (电子 管 功放 应 用 整流 电路 ) 

二 极 管 全 波 整 流 电 路 (电子管 功放 应 用 整流 电路 ) 如 图 4-26 所 示 。 
4.1.26 灯丝 正 电位 基本 连接 方式 

灯丝 正 电 位 基本 连接 方式 如 图 4-27 所 示 。 
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—[ 1N4007 2k 20W 
K > B 400—450V 
— | 300V 
—220V 
300V 500V 500V 10W 
FU 
1N4007 
L 


图 4-26 二 极 管 全 波 整流 电路 〈 电 子 管 功 放 应 用 整流 电路 ) 


ss. 6N11 w A: @ 
| КЕ 
二 22M 
ж ү ry я эй ММ [Үү 
63у м 声 道 [| Ет т Ue3v 
个 的 ЛЕНЕ UE 6.3V 
9) 座 SRPP 申 路上 阪 日 从 高 压 电 源 上 取 ЈАЖЕ d) 从 直流 功放 e) 从 阴极 输出 器 上 取 
BR EH: 管 灯丝 上 取 
图 4-27 灯丝 正 电位 基本 连接 方式 


4.1.27 五 极 管 接 成 三 极 管 的 连接 方式 

五 极 管 接 成 三 极 管 的 连接 方式 如 图 4-28 所 示 。 
4.1.28 电子 管 功 放电 路 的 组 成 

电子 管 功 放电 路 的 组 成 如 图 4-29 所 示 。 


电源 供给 电路 | 十 [ 信号 放大 电路 | Ac 220V 一 | „000, 


а) 电子 管 功 举 放大 电路 主要 组 成 b) 电源 供给 电路 原理 框图 


с) 电子 管 信号 放大 电路 原理 框图 


图 4-28 五 极 管 接 成 图 4-29 电子管 功放 电路 的 组 成 
三 极 管 的 连接 方式 


4.2 电子 管 应 用 电路 


4.2.1 前 级 电源 电路 (6P14 、6N2 的 应 用 ) 

前 级 电源 电路 (6P14 、6N2 的 应 用 ) 如 图 4-30 所 示 。 
4.2.2 并 联 高 压 整流 电路 (674 的 应 用 ) 

并 联 高 压 整流 电路 (674 的 应 用 ) 如 图 4-31 所 示 。 
4.2.3 高 压 整流 电路 (5АВ4 或 者 6ZSP 的 应 用 ) 

高 压 整流 电路 (SAR4 或 者 6Z5P 的 应 用 ) 如 图 4-32 所 示 。 
4.2.4 高 压 整流 电路 (SU4 或 者 6Z5P 的 应 用 ) 

高 压 整流 电路 (504 或 者 6ZSP 的 应 用 ) 如 图 4-33 所 示 。 


V1 6P14 
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X’ +300V 
R10 
100k 
+ Св 4.70 
RII 
94k 
+— Y’ GND 
图 4-30 前 级 电源 电路 (6P14 、6N2 的 应 用 ) 
взу 
K 
6Z4 674 
—220V — +300—400V 
аур ーー47p 
450V 
图 4-31 并 联 高 压 整流 电路 (674 的 应 用 ) 
SAR4、 6ZSP 
<220V +380—450V 
длы ーー 47u 
500V 500V 


图 4-32 高 店 整流 申 路 (5AR4 或 者 6Z5P 的 应 用 ) 


4.2.5 桥 式 高 压 整流 电路 (SU4G 的 应 用 ) 


桥 式 高 压 整流 电路 (5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-34 所 示 。 


SU4、 6/5Р 
2.SV 
+400 ~480V 
2.SV 
ла А) (の Ta + 47и 
500V 500V 
350V 


4-33 ”高 压 整 流 电 路 (5U4 或 者 6Z5P 的 应 用 ) 


ү 5U4G 25 
~220V I 400V で | 
25 + + 
47и ати 
sy 3 400% © 5040 T1200vT 1200V 
油 浸 | 汕 浸 
SV 3 5046 ИУ: 
SV ~ 12 
7р 47и E SPN 
— 450V 450V— 


图 4-34 桥 式 高 压 整 流 电 路 (5U4G 的 应 用 ) 
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4.2.6 桥 式 高 压 整 流 电路 (SU4 的 应 用 ) 
桥 式 高 压 整流 电路 (504 的 应 用 ) 如 图 4-35 所 示 。 


SU4 
K 
= kag 25 L 
TARN | наср) 一 1000V 
FU 
25 SU4 50k 
CO 102 О 
j с. Ux 
3V 3 a : 1.SkV So 
= ko it 10W 
Tie 
ЭҮ 25 т 
~ = +360V 
— 47и — 47u 
5V -T 450V -T 450V 


44-35 棒 式 高圧 整 


К е OIL 


4.2.7 FARA 


管 全 波 整 流 电路 (5AR4 或 者 675 的 应 用 ) 


电路 (504 的 应 用 ) 


旁 热 式 整 流 管 全 波 整流 电路 (5AR4 或 者 675 的 应 用 ) 如 图 4-36 所 示 。 
4.2.8 特 高 压 半 波 整 流 电路 (872 或 者 872A 的 应 用 ) 
特 高 压 半 波 整流 电路 (872 或 者 872A 的 应 用 ) 如 图 4-37 所 示 。 
k Lb 
3 РҮ = 2500V 
680 县 380~450V K уто 
= 
~220V 3 (J =] 
300V|/ ンコ は + ~220V 一 
ДЕЕ > = 
ら 油 浸 电容 | 100k 
EU 300V ES 0W 
5AR4、6Z5 872、872A 。 
4-36 旁 热 式 整流 管 全 波 整流 电路 В 4-37 特 高 压 半 波 整流 电路 
(5AR4 或 者 675 的 应 用 ) (872 或 者 872A 的 应 用 ) 


4.2.9 大 电流 (150 -200mA) 稳 压 电路 (6P3P 的 应 用 ) 


大 电流 (150 ~200mA) 稳 压 电路 (6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-38 所 示 。 


6P3P x2 
ES 
| 
/ コ A /2 
те TRA 5k 
-$ . G+ 
2k 10k 100k 
UX 
450V 
200~ 300V 
100k 
100k 
1 
о 


4-38 大 电流 (150 ~200mA) 稳 压 电路 (6P3P 的 应 用 ) 
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4.2.10 小 电流 (30 ~50mA) 稳 压 电路 (6N6 的 应 用 ) 
小 电流 (30 ~50mA) 稳 压 电路 (6N6 的 应 用 ) 如 图 4-39 所 示 。 
4.2.11 小 电流 (50mA 以 下 ) 稳 压 电路 (WY -1、WY -3 的 应 用 ) 
小 电流 (50mA 以下 ) 稳 压 电路 (WY -1、WY -3 的 应 用 ) 如 图 4-40 所 示 。 


POOk 个 外 [Л HIEN А0тАНУ], ДЫ ЕНИ БЕ 
阻 值 R=[300-(15S0+105)]/0.04=11259 
ーー {5 ーー< иа ジグ 
| 18k 200~250V = 
+ © 
300V ZN 47k UX °—— М. o+ Un 
-0 G AL ок 300V。 wy-3 |> o—255V 
小 82k 
+ 
图 4-39 小 电流 (30 -50mA) 图 4-40 小 电流 (50mA 以 下 ) 
稳 压 电路 (6Ne 的 应 用 ) 稳 压 电路 (WY -1、WY -3 的 应 用 ) 
4.2.12 电流 负 反 馈 电 路 (6AV6 的 应 用 ) 
电流 负 反 馈 电 路 (6AV6 的 应 用 ) 如 图 4-41 所 示 。 
4.2.13 电压 负 反 馈 电路 (6SJ7 的 应 用 ) 
电压 负 反 馈 电 路 (6SJ7 的 应 用 ) 如 图 4-42 所 示 。 
R2 500k Н» 
Сте -| | 6527. 1006 ойт 
Ri p2 ol | 
N10 100k | үк 10k le 250k} + 
1.7k『 { I. B+ ` 
O B+ © 
= | 510 
e 
图 4-41 电流 负 反 馈 电路 (6AV6 的 应 用 ) 4-42 ”电压 负 反馈 电路 (6SJ7 的 应 用 ) 


4.2.14 电压 调整 电路 (С734, 、6080、EF86 85А2 的 应 用 ) 
电压 调整 电路 (CZ34 6080. 85A2 的 应 用 ) 如 图 4-43 和 图 4-44 所 示 。 
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4-43 ”电压 调整 电路 1 (GZ34. 6080. EF86. 85А2 的 应 用 ) 


4.2.15 电子 管 并 联 调 整 推 挽 电 路 (ECC88 6DJ8 的 应 用 ) 
电子 管 并 联 调整 推 挽 电路 (ECC88 、 6DJ8 的 应 用 ) 如 图 4-45 所 示 。 


350V-0-350V торг 
@ 200 mA ру 180mA 
O+300V 
Т. Б Gz34 хо ПА [зз []ззок ток ала 
1 G234 灯 丝 Š 0.16mA y 00V 
N トー Sona 
К 8 8 
АС 600V T воо ras: 
6080 灯 经 i 
ーー 360k 
© 
[ 4-44 电压 调整 电路 2 (GZ34 6080, EF86. 85A2 的 应 用 ) 
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+t-224 — G6DJ8.6N11.6N2 = +L. 224 
工 250V~40V 7. J 250V~400V 
C2 0.33u 
VR2a 
400V тоок 1Мх2 100k | ш 400V 
| } || f 
R2 
4700 4700 
1.2k p p 
470k 100kx2 
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IN C5 100p 
@) Ea | | 
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cI +12200 гурз 1Мх2 R4 
220p| き | T 25VI |12К 510k| | + ||5к 
十 一 一 
220и 50V 
b) 放大 电路 К 


图 4-45 电子 管 并 联 调整 扒 


: 挽 电路 (ECC88 、 6DJ8 的 应 


4.2.16 直流 耦合 有 源 分 频 对 称 电 路 (6J5CT、EF91 的 应 用 ) 


直流 耦合 有 源 分 频 对 称 电 路 (6J5CT 、EF91 的 应 用 ) 如 图 4-46 所 示 。 


4.2.17 直 热 式 整流 灯丝 带 中 心 抽 头 整流 电路 (504 或 者 574 的 应 用 ) 


直 热 式 整流 灯丝 带 中 心 抽 头 整流 电路 (504 或 者 5Z4 的 应 用 ) 如 图 4-47 所 示 。 
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图 4-46 直流 耦合 有 源 分 频 对 称 电路 (6J5GCT、EF91 的 应 用 ) 


L 
K 2.5V 

f Е = В+ 400-~ 480% 

2.5V 
一 220V 一 

Ç asov + 47u + 47u 
1 イ 500V 500V 

¢ 350V 

FU 


504,574 


{4-47 АСТАНЕ (3U4 或 者 524 的 应 用 ) 


4.2.18 直 热 式 整流 管 全 波 整 流 电 路 (5Y3 或 者 5Z2 的 应 用 ) 
直 热 式 整流 管 全 波 整流 电路 (5Y3 或 者 5Z2 的 应 用 ) 如 图 4-48 所 示 。 
4.2.19 ”电子 管 输入 级 电路 (12AX7 的 应 用 ) 

电子 管 输入 级 电路 (12AX7 的 应 用 ) 如 图 4-49 所 示 。 


B+ 300 400V yi 
デー 9: ~ 
K ЫБА 2k10W ПАХ. 
¢ a H 
一 200k 
一 200V 二 
250V F47u _Ë 47u lk — 
450V -T 450V || 
H t l OUT 
250V 0 
FU К | 
5Y3 572 т а 
4-48 直 热 式 整流 管 全 波 整流 电路 图 4-49 电子管 输入 级 电路 


(12AX7 的 应 用 ) 


(5Y3 或 者 572 的 应 用 ) 


4.2.20 电子管 输入 级 电路 (6J8P 的 应 用 ) 
电子 管 输入 级 电路 (6J8P 的 应 用 ) 如 图 4-50 所 示 。 
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4.2.21 电子 管 输出 级 电路 (12AX7 的 应 用 ) 
电子 管 输出 级 电路 (12AX7 的 应 用 ) 如 图 4-51 所 示 。 


IN 
V+ 
@ 6J8P 8 
w a( = 输出 IN | сач 
100k T {46 
330k|| Ë а [hw H 
2k { 5k OUT 
= Е B+ 
L NrB260V 
图 4-50 电子 管 输入 级 电路 图 4-51 电子 管 输出 级 电路 
(6J8P 的 应 用 ) (12AX7 的 应 用 ) 


4.2.22 前 级 电路 (12AU7 、12AX7 的 应 用 ) 

前 级 电路 (12AU7 12АХ7 的 应 用 ) 如 图 4-52 所 示 。 
4.2.23 前 级 电路 (1B2、6N3 的 应 用 ) 

前 级 电路 (1B2 、6NS3 的 应 用 ) 如 图 4-53 所 示 。 


=, = X+300V 1B2 k 
з. = R9 27 
ү Lon rars 2k RI е 26V. [= ココ 
Lino 150 56k 33и а RS = + 
җир оли ол IB2 То (бок G2| HOOogl0.1 
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12AX7 DAU? = > 
RI/R8 ў @ RI A 
R2/R6 > l ( +32 
IM 12k RI2 RI3 a CSC6 авон S6k| | R4 Ik say 


c] 
ç Ral ped | [йк H FH iiou = | Re 23 
R37R7| 170% RIS 0.33 | |Е7 
R19 Bk 
15k ok АГ 15k 
YGND 一 47K 
+T R3 1.25V 


30k 22k R8 47k L 
RIO/RII == 
图 4-52 前 级 电路 (12AU7. 12AX7 的 应 用 ) 图 4-53 ”前 级 电路 (1B2 、6N3 的 应 用 ) 


4.2.24 前 级 电路 (6N3 、6V6GT 的 应 用 ) 


前 级 电路 (6N3 、6V6GT 的 应 用 ) 如 图 4-54 所 示 。 
C3 R3 R4 5k 
l0uT 2ok R7 
L N VEIN va 100 
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100k C) н oOUT 
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OK су So0g Rol [ез 5k 
воо prou ad] F100u 


63V_ 


AC220V 


4-54 前 级 电路 (6N3 、 6V6GT 的 应 用 ) 


140V 


前 级 电路 (E88CC、12AX7 的 应 用 ) 
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4. 2. 25 
前 级 电路 (E88CC、 12AX7 的 应 用 ) 如 图 4-55 所 示 。 
= X +300V 
1922 ШЕТ 
385SV 1 R2 
Aa 259 
2 {ў 3р R10 
í. 0.224 | 4 100k 
п [сису JE С2/С2/ 0.224 
上 + | | 
к 3 Vla l! 
H /V2a 
[| R3 12AX7 
IM ipa R7 
——— /R7 /R6 КІІ 
R4* 470k 100k 
У 
3.3k 
+ =Y 
Lonn ReRe Bx 
33k 
4-55 前 级 电路 (E88CC、12AX7 的 应 用 ) 
4.2.26 前 级 放大 电路 (5842. 、E88CC 、6SN7 的 应 用 ) 
前 级 放大 电路 (5842. 、E88CC 、 6SN7 的 应 用 ) ЖП 4-56 所 示 。 
4.2.27 前 级 放大 电路 (6JSGT、EC8010 12B4A 的 应 用 ) 
前 级 放大 电路 (6Ј5СТ, EC8010. 12B4A 的 应 用 ) 如 图 4-57 所 示 。 
4.2.28 前 级 放大 电路 (E88CC、7N7 的 应 用 ) 
前 级 放大 电路 (E88CC、7N7 的 应 用 ) 如 图 4-58 所 示 。 
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图 4-56 


а) НЫ 


前 级 放大 电路 (5842, 、 E88CC、6SN7 的 应 用 ) 
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b) 电 源 电路 
图 4-56 前 级 放大 电路 (5842. 、E88CC、 6SN7 的 应 用 ) (Ж) 
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а) у b) 岂 源 电 路 
图 4-57 前 级 放大 电路 (6J5GT、EC8010、12B4A 的 应 用 ) 


4.2.29 放大 电路 (12AX7、 
放大 电路 (12AX7、 
4.2.30 放大 电路 (12BZ7 、 
放大 电路 (12BZ7 、 


12AU7 、EL34 的 应 用 ) 
12AU7 、EL34 的 应 用 ) 如 图 4-59 所 示 。 
12AX7 5687. 6AS7 的 应 用 ) 

12AX7 5687. 6AS7 的 应 用 ) 如 图 4-60 所 示 。 


4.2.31 放大 电路 (5965 300В 的 应 用 ) 

放大 电路 (5965. 300B 的 应 用 ) 如 图 4-61 所 示 。 
4.2.32 ”放大 电路 (5965. 5687. 2А3 的 应 用 ) 

放大 电路 (5965. 5687, 2A3 的 应 用 ) 如 图 4-62 所 示 。 
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图 4-58 ”前 级 放大 电路 (E88CC、7N7 的 应 用 ) 
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4-59 放大 电路 (12AX7、12AU7 、EL34 的 应 用 ) 
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a) 放 大 电路 


4-60 放大 | 


电路 (12BZ7 、12AX7 、 


5687 


、 6AS7 的 应 用 ) 
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b) 电 源 电路 
图 4-60 ”放大 电路 (12BZ7、12AX7、5687 、 6AS7 的 应 用 ) ( 续 ) 
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14-61 放大 电路 (5965, 300B 的 应 用 ) 
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图 4-62 放大 电路 (5965. 5687. 2A3 的 应 用 ) 


4.2.33 放大 电路 (5965, 、EL34 的 应 用 ) 


放大 电路 (5965, 、EL34 的 应 用 ) 如 图 4-63 所 示 。 
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图 4-63 放 大 申 路 (5965 


4.2.34 放大 电路 (6922 的 应 用 ) 


放大 电路 (6922 的 应 用 ) 如 图 4-64 所 示 。 


‚ ЕЇЗ4 的 应 用 ) 
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图 4-64 放 大 申 路 (6922 的 应 用 ) 


4.2.35 放大 电路 (6AU6 、12B4 的 应 用 ) 


放大 电路 (6AU6 、12B4 的 应 用 ) 如 图 4-65 所 示 。 
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4-65 放大 电路 (6AU6 、12B4 的 应 用 ) 
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4.2.36 放大 电路 (6СС7 的 应 用 ) 
放大 电路 (6CG7 的 应 用 ) 如 图 4-66 所 示 。 
4.2.37 放大 电路 (6N1, 6P1. 5Z3P 的 应 用 ) 
放大 电路 (6N1、6P1 、5Z3P 的 应 用 ) 如 图 4-67 所 示 。 
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图 4-66 放大 电路 (6CG7 的 应 用 ) 图 4-67 放大 电路 (6\1, 6P1 、 573Р 的 应 用 ) 
4.2.38 放大 电路 (6NIP、EL509 的 应 用 ) 
放大 电路 (6N1P、EL509 的 应 用 ) 如 图 4-68 所 示 。 
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[ 4-68 放大 电路 (6N1P、EL509 的 应 用 ) 


4.2.39 放大 电路 (6U8A 的 应 用 ) 
放大 电路 (6U8A 的 应 用 ) 如 图 4-69 所 示 。 
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图 4-69 放大 电路 (6U8A 的 应 用 ) 


4.2.40 放大 电路 (EL84 的 应 用 1) 
放大 电路 (EL84 的 应 用 1) 如 图 4-70 所 示 。 

4.2.41 放大 电路 (EL84 的 应 用 2) 
放大 电路 (EL84 的 应 用 2) 如 图 4-71 所 示 。 
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4-70 放大 电路 (EL84 的 应 用 1) 图 4-71 放大 电路 (EL84 的 应 用 2) 


4.2.42 前 置 放大 电路 (6DJS 的 应 用 ) 

前 置 放 大 电路 (6DJ8 的 应 用 ) 如 图 4-72 所 示 。 
4.2.43 回转 型 放大 电路 (12AT7 616С 的 应 用 ) 

回转 型 放大 电路 (12AT7 、6L6G 的 应 用 ) 如 图 4-73 所 示 。 
4.2.44 监听 放大 电路 (1620/6J7 、1622/6V6 5046 的 应 用 ) 

监听 放大 电路 (1620/6J7 1622/6V6. 5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-74 所 示 。 
4.2.45 两 级 差分 功率 放大 电路 (6N2 、6V6GT 的 应 用 ) 

两 级 差分 功率 放大 电路 (6N2 、6V6GT 的 应 用 ) 如 图 4-75 所 示 。 
4.2.46 电子 管 差 分 放大 电路 (ECC83 的 应 用 ) 

电子 管 差分 放大 电路 (ECC83 的 应 用 ) 如 图 4-76 所 示 。 
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图 4-73 回转 型 放大 电路 (12AT7 6L6G 的 应 用 ) 


4.2.47 超 线性 放大 电路 (6517, 、 6SN7 616, 5V4G 的 应 用 ) 
超 线性 放大 电路 (6SL7 、 6SN7 、6L6 、 SV4G 的 应 用 ) 如 图 4-77 所 示 。 
4.2.48 耳机 放大 电路 (12AU7 、6922 的 应 用 1) 


耳机 放大 电路 


(12AU7 、6922 的 应 用 1) 如 图 4-78 所 示 。 
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图 4-74 监听 放大 电路 (1620/6]7, 1622/6V6. 5U4G 的 应 用 ) 
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图 4-75 两 级 差分 功率 放大 电路 (6\2, 6V6GT 的 应 用 ) 4-76 电子管 差 分 放大 电路 
ECC83 的 应 用 ) 
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4-77 超 线性 放大 电路 (6SL7 、 6SN7 、6L6 5V4G 的 应 用 ) 
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4-78 耳机 放大 


电路 (12AU7 、6922 的 应 


用 1) 


耳机 放大 电路 (12AU7 、6922 的 应 用 2) 
耳机 放大 电路 (12AU7 、6922 的 应 用 2) 如 图 4-79 所 示 。 


4.2.50 耳机 放大 电路 (12AU7 、6DJ8 的 应 用 ) 


4.2.51 耳机 放大 电路 (5687 的 应 用 ) 


200k 


20k 


+DC 131 


300 


+DC 200v 


45У _ 
[+С 101.66V 


Ф 


+DC 67.7% 


> 


7.8k 


w | || 300 /个 
+ру 68.6V| 11 ーー 
Sk | TimAAEDC166M 


+DC0.45V 


680 


20k 


| 


1М 


150 


Ok 


图 4-80 


机 放 大 ! 


电路 (12AU7 、 6DJ8 的 应 用 ) 
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图 4-79 ”耳机 放大 电路 (12AU7 、6922 


耳机 放大 电路 (12AU7 、6DJ8 的 应 用 ) 如 图 4-80 所 示 。 


耳机 放大 电路 (5687 的 应 用 ) 如 图 4-81 所 示 。 
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4-81 耳机 放大 


CL 


4. 2. 52 ”无 增益 基于 三 极 管 的 耳机 缓冲 器 (6BX7 的 应 用 ) 
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概 管 的 ] 
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200 


耳机 缓冲 器 (6BX7 的 应 用 ) 如 图 4-82 所 示 。 
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图 4-82 


无 增益 基于 三 极 管 的 


机 缓冲 器 (6BX7 的 应 用 ) 


路 (5687 的 应 用 ) 


4.2.53 功放 电路 (EL156 6\8 ЛУН) 
功放 电路 (EL156 6\8 的 应 用 ) 如 图 4-83 所 示 。 


4. 2. S4 


271 


о 


YY 
IN 412V 
ON joov V2 EL156 2 L2 16T Е 
СЕ 2.5 С рб 4 R8 120/1 
ау 022 лм | 3( ニ ニー 2 
100k | | に || ー/245V 
1 40 
3.6 И 2.7 脚 灯丝 R9 
A R3 
зву ИТ R2 | lari wE, 10 
Е 3k2W C3 ba 
1k ー C у / Ё +47 R10 
IW ТЕТ ТТ ARN 100V Es |16k/SW KESH DC 430V 
100u/45V + 1 + 到 
Ф Ф С5 Е7 
4700u E2 ЕЗ L + Д 
100u/45V 1.5u/ 
50У 82u |F R4 +T RS GT Hee” ЗНМ 
400V OPII 470u/450V L 
っ っ u H LI +p% 
232V e 16k3W 6500 450V WR RE 
图 4-83 功放 电路 (EL156 、6N8 的 应 用 ) 


А 类 30W 功放 电路 (6N11. 6N6. FU -7 的 应 用 ) 如 


А жй 


A 类 30W 功放 电路 (6N11 6N6. FU -7 的 应 用 ) 


图 4-84 所 示 。 
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200 人 Ф Ф + * 1 
1] 上 = Bok] |100u 
| | Щр 160У L 
KT + [ Ó 0 
20k] | ттм 
47k 00KT U7 
HO HE る mO 
100 IN = 0. HE 
」 は 0.4 
Н 30k Sk 15k 
47u IN5408X4 A [азуу 
me 100u 
-220 VZ kE: :500V 上 [147k 
! 22001 HsW 
6.3V ЗА 3! 500Y = 
6.3V ЗА 6.3V ЗА 


图 4-84 А 2 30У 功放 
4.2.55 А 类 单 端 功放 电路 (12R - LL3 845, 6CA7/EL34 的 应 用 ) 
E 端 功放 电路 (12R - LL3 845, 6CA7/EL34 的 应 用 ) 如 图 4-85 所 示 。 


3mA 


电路 (6N11 6N6. 


FU -7 的 应 用 ) 


75mA 


19mA Rony ту 
R3 V26CATEL343 N vs as ЗУ (162888 
34k/1wl lo1.0v 1/ で ヽ А342 34. В А 
1 VI 12R-LL394.1VI SE — св 
1 7 Š 
L. 2 сү, 2 о Am 4160 
VR = 16V 7 ү 1002W Ко 
10k 3 19у G 1 в o ™ 
4 
199% кюз |, | les gey 
a 6.4k 87.7V 
RI 本 20M амт ГС т R7 | е 
680 | Fiov ОН кн [евон 
05WT Тозу 200% (КН-50) 2004 
98 R4 56ЕЛГУ/ Чел “м 
(2 二 三 R2 В2 408V 全 B1 825V 
100u 220k 
450V 05W 
图 4-85 А 类 单 端 功放 电路 (12R - LL3 845, 、6CA7/EL34 的 应 用 ) 
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4.2. 56 


A 类 推 挽 功放 电路 (616СС 的 应 用 ) 


A 类 推 挠 功放 电路 (6L6GC 的 应 用 ) 如 图 4-86 所 示 。 


+370V +485У 
R28 R7* RIO I RIS С14 + СІЗ LRI 33k FSI | C15 一 C18 
10k 220К 680k || ow 40У GAL 2W 200тА [04и Tš 
с171 0.66% 0.1ш/630У 快速 |630Y 300V 
47p 400V 260V Fg V3 6L6GC EEN; | 22000 
+190V 1! ы RI6 8 та 
Cl 6 2 — 220k 
ОЕША н ПЕ ШЕЛ e 470 
输入 ETR N: +125У [3 R17 : 输出 
| 0 R3 Biv Гү +117V | C7 |220k R19 4.7k R23 470 ç ro Ш 
PiN2| о ‚ LN] RS Ет ү Op630V | +32—37V g FE へ 3 1 
2.2 5 = Q 去 ШЕ 
"р оу C2TC3 1.1k s, i роу БАЛ š шоо LE R24 15 + 
R2 | In763V | 20EN2 915 FT | V2 6L60C ONS | таас 
1Sk R6 RI2 2 | Таа |, cr 152 
100 lk 1 GIRA 本 lOOOS0V ーー トー( 55 
C9 C10 |Z DL<Z Е 22243 
1000u ш (= |22 14148 — 4 
50V 63V |Ё д RS V2 
| әтә I| Sl Ik V 1 М 
『 ON £N D2 
slog ; 


4-86 A 类推 挽 功 放电 路 (6L6GC 的 应 用 ) 


4.2.57 Žin OTL 推 挽 功放 电路 (12AX7 、12AU7 、6AS7 -G 的 应 用 ) 


Ë 


Éim OTL 推 挽 功 放 申 路 (12AX7 、12AU7 、6AS7 - С 的 应 用 ) 如 图 4-87 所 示 。 


100k 0.1 
| 
12А4Хт — #6 B+ 
Vla 20 工 2AU7 (1) 6AS7-G| с 270V 
A 0.1 уз у > S z 
X К) H сы) [68k 0.1US 上 Vsa 上 ご Li15V 
= ë き (Н+ =H 
有 あり —@ M|] F 200k | flo 
只 100k 
1.5k 68k 
FT 155у L 
国選 68k 
> гута 0.1 ト 、 人 入 А 0.1 
> |> — V4a 一 
ЕИ Пон ОЁ 891 = A =? 
(і c=) [Jésk 40V WIK 
Vib у 360k| っ 5 円 240 
4 
isovy © £ 


图 4-87 単 端 OTL 推 挽 功 放电 路 (12AX7 、12AU7 、6AS7 - G 的 应 用 ) 


4.2.58 单 端 功放 电路 (12AT7 6Р1 的 应 用 ) 


Ë 


4.2. 60 


4.2. 61 


端 功放 电路 (12AT7 、6P1 的 应 用 ) 如 图 4-88 所 示 。 
4. 2. 59 


单 端 功 放电 路 (5Z3P. 6N8P. FU -7 的 应 用 ) 


端 功 放电 路 (SZ3P、 6N8P、FU -7 的 应 用 ) 如 图 4-89 所 示 。 


单 端 功放 电路 (6N2 、6P3P 的 应 用 ) 


端 功 放 申 路 (6N2 、6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-90 所 示 。 


单 端 功放 电路 (6N2T、FU - 50J 的 应 用 ) 


端 功 放 申 路 (6N2T、FU - 50J 的 应 用 ) 如 图 4-91 所 示 。 
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G1 HR2 
Lin@  i2AT7LIOk 267V 
1/6 G2 |⁄6 


5500/4 
VR 97V GEI /本 2W 
50k P 2/9 
= „ө 


| Я 272V 
Ду о SP 
3/8 12V 3/8 | ISSV Rg 
45 5 100 
СӘ 
R1 | | ， R3 01и 
3.4V = 1Sk n412Y R C2 
атоку! R2 To 
ЖИМ 220k 270 | 100 
DA AMA 
R6 |273V 
288у 150 R7 216V 
— | 260V G3 15k 
AC220V 47u*2 
260V| 385V 
Өзу FHILIPG 47u 
2 олш | 365V 
47u*2 ККА 
12V 385V 30V 
图 4-88 单 端 功放 电路 (12AT7、6P1 的 应 用 ) 
エー 
R3 R4 R 06.8k 172W 
20k 47k 
2W 
Сї олт W| С одр 
| z 
Lin 36NsPl2 400V|36N8Pls 400v EN zÈ 
VRI| |< | 4 6.8k 1 Гы; 
100k б 2W ° 
78 5 
RI R2 RS R6 R7? R L 
270k 680 || 220k|| 111605 [|5,68 idon 
14W 12W 12W | 12w| sov 12W SW 180V 
L B2:329V 
R11 10k30W 
AC | FE B1:195V 
220V 
6.3V/3A | 
FU-7x2 
SV/3A CS C6 C7 C8 C9 
315V Olu 220u Olu 100и 0.lu 
oV: 450V 450V 450V 450V 450V Я > 
315V R TR 
3 | 去 R 声 道 去 R 声 道 
14-89 単 端 功 放 


电路 (5Z3P. 6N8P. FU - 7 的 应 用 ) 
4.2.62 単 端 功 放 申 路 (10 水 12 、 300B 的 应 用 ) 


単 端 功 放 申 路 (10 氷 12 、300B 的 应 用 ) 如 图 4-92 所 示 。 
4.2.63 单 端 功放 电路 (6 水 7 、300B 的 应 用 1) 


单 端 功放 电路 (6 水 7 、300B 的 应 用 1) 如 图 4-93 所 示 。 
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IN4007*4 


F 
е 
ч 


引 放 大 电路 b) 电 源 电路 
图 4-90 単 端 功 放 申 路 (6N2、 6P3P 的 应 用 ) 
+B 
z + 30k 0.lu— T 
© 10и д 
L 
470 二 上 1/2 6N6T 0.25u 
12 6N2T| 2 ШИЯ | 22 |! NE 
1 
T 5 150k 30k 
кл A 80 
1.2M 
415 SOM | 
Ik 
1/2|6N2T о 
5 е 三 
SU | 415 [ук 
8 
Ж 150К 
ーー 0.10 |! | 
1.2k 6 0.25u 
请 1/2 6N6T 
图 4-91 单 端 功放 电路 (6N2T、FU - 50J 的 应 用 ) 
C3 300B 。[V2 
1012 2 0.1u 2 
ү, | | 3/ NN о 
i 3 || к 
© е5 RS 1 4 с — 
220k R7 50 
5 Fl R2| | [|ва 
HH book | x | x f ° 
] 6 1/2W 
R6 ニーC4 
RI] RI] — ci 
470kL| 1k | 100u >= £ 0 
22и 
450V 
27K3W 
{405V 
图 4-92 单 端 功放 电路 (103212. 300B 的 应 用 ) 


4.2.64 ” 单 端 功放 电路 (6 水 8、300B 的 应 用 2) 
单 端 功放 电路 (6 水 8、300B 的 应 用 2) 如 图 4-94 所 示 。 
4.2.65 单 端 甲 类 功放 电路 (6NSP、 FUS0J 的 应 用 ) 
单 端 甲 类 功放 电路 (6N8P、FU50J 的 应 用 ) 如 图 4-95 所 示 。 
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ek7 | VI 
— C3 
0.1u 
|| 
o г 
С 0 R4 R5 ; 
470k 100y1w| |550 
『 Å 『 o 
+ X x 
R2 RI CI C2 R6 L c4 
470k 820 тоди T 2H Ik — 200и 
385V 405V 
4-93 单 端 功放 电路 (6 水 7 300B 的 应 用 1) 
x 300B „Гуз 
| | 3 コミ 
小 -发 А 
RS R7_30 
220k 
M \ ї о 
Хх 
ко К ых R6 ーー 
470k 820k 1k 04 
385V 405V 
图 4-94 单 端 功放 电路 (6 水 8、300B 的 应 用 2) 
1/2 6N8P 126N8P 468V 2 
5.8mA| 43mAl| +С3 3kO 80 
R3 Re 0.1u 
62k 27k 一 5300V 一 60 
108V 350V | C2 у 
Rl Z 30.47u/400V 
| 2 1/ Ql 4 Q O 0 
100k 3 I 
IN 71—18 77—18 
©- R4 К С 
1600 R 27k 47u 
R. 11 2.2k 250V Rio Cs Ce 
640/15W Тор |140u 
Rs 100V|100Y 
160[ 
= 10H250mA 
І LI РУ 593—798 
220% — | L | L, Па 
交流 一 ү: РУ © 150k2w sisok2w 
AC39SV 
30u/380VAC L 
є. зу SNSP == J FU50 = 
ЗУ 12 灯丝 Е 
交流 А к 25У ПИРЕ ЖУЗУ ИЙ, 
; _ 术 赂 电压 均 为 带 负 荷 实测 电压 。 


4-95 単 端 甲 美 功 放 申 路 (6N8P、FU50J 的 应 用 ) 
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4.2.66 单 端 甲 类 功放 电路 (6N3 6P3P/6L6 的 应 用 ) 
单 端 甲 类 功放 电路 (6N3 、 6P3P/6L6 的 应 用 ) 如 图 4-96 所 示 。 


(4)6 о +B2 
5670 (3) =: ВА 
(6N3、6H3z) E 400ү cpp p 25kO/80 
OA 6L6B о 8Q н -oL+BI1 
; (ON 1620 に 99 240v ーー 7 185W 02А) R 
Oza |200 2.5А 0 ov E= Tok 
Е 46) 0 6 OE зои au 
НАТ — 川 250 39u H 四 
100k| | ШЕ == 220V | 450V | ЖЕГП 
ча A 
470k 620] |1 9 200v a у \\Г5УОЗА = 
.3V3 0 6.3V ЗА 70V 
320] ea = 
DK н b) 电 源 电 路 
图 4-96 单 端 甲 类 功放 电路 (6N3 6P3P/6L6 的 应 用 ) 
4.2.67 甲 类 单 端 功放 电路 (6SN7GT. 845 的 应 用 ) 
甲 类 单 端 功放 电路 (6SN7GT、845 的 应 用 ) 如 图 4-97 所 示 。 
|| 
|| 
120k 0.47u250V 
6SN7QT 
р s ү 2 330V 15 rm a [1000V 
600V 1000V 
© = ГАШ = q =: ы 
7 || || 
3 3 6 12k а 80 
И 224 100k 3W 150 о} о 
12V ー0 
ik|| —=220и 4701 12k у | 
16V 70k А + озор зу | ook 02N 
t 25V 10 
200 B3 
B2 
450V 50ү cl 77 BI 
15 си -145V( 可 调 ) И 
4-97 甲 类 单 端 功放 电路 (6SN7GT、845 的 应 用 ) 
4.2.68 甲 美 単 端 功 放 申 路 (6SN7CT、300B 845 的 应 用 1) 
甲 类 单 端 功放 电路 (6SN7CT、300B 、843 的 应 用 1) 如 图 4-98 所 示 。 
lu 250V 
56k н 
12 6SN7GT || 
300В | | 
12 6SN7GT |150У 0.1u 180V | O.lu 3507 ] | gas 1000V 
7 600V A D 600V 11 2u — 
© = || - ニー 600V ーー 
TKQ 80 
64H 
Ра 4.3V 5.7V 470k 100 0 150 = 
100k — 0 
1.51 + 47k 1.5k teov | 
эк == 470k | | > дя, 1 Y 47k 
1000 1W 2k 100n боо! 
loy 3W 400V 
B4 B3 B2 ВІ 
А 300V 350V СЯ 380V ZZ урушу 
ー14SV( 可 週 ) 
4-98 甲 类 单 端 功放 


BEK (6SN7GT 300B. 845 的 应 用 1) 


4.2.69 甲 类 单 端 功放 电路 (6SN7CT、300B 845 的 应 用 2) 
甲 类 单 端 功放 电路 (6SN7GT、300B 845 的 应 用 2) 如 图 4-99 所 示 。 


47k 2W ia 
1 
1⁄2 
ら 6SN7GT здов lu250V | 
126SN7GT 1150V 0.n CAM || gas 1250V 
AE 00у Л a 600V ЄЗ に て a E 
© t=) HTC з 一 全 
С 3 ko | 80 
| 4.SV 
ok 5.7V 100 150 ЗЕ Ñ 
+ | I БЕ 
1.8К 5 470k 1.6K k 470k 『 | w 
16у IW 2k 1+ 100u 0.8V 
3WI -T 100V 
ァ ン Бе 777 B3 > B2 сі ВІ 
300V 350V 195~380V( 可 调 ) 1070V 
9 4-99 甲 类 单 端 功放 电路 (6SN7GCT、 300B. 845 的 应 用 2) 


4. 2. 70 


甲 类 单 管 功 放电 路 (61, 6Р1, 6719, 、6P14 、6P6P 的 应 用 ) 


甲 类 单 管 功放 电路 (6J1 、6P1 、6Z19 、6P14 、6P6P 的 应 用 ) 如 图 4-100 所 示 。 
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4. 2.71 
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图 4-100 
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Lo 


类 单 管 功放 


150 


ВОт) н 
480 o 


+ВІ 200k 


750k 


适用 于 32~6000 
的 各 种 耳机 


甲 类 推 挽 功放 电路 (6F2 FU -32 的 应 用 ) 


电路 (6J1 、6P1 、6Z19 、6P14 、6P6P 的 应 用 ) 


甲 类 推 挽 功 放电 路 (6F2 、 FU -32 的 应 用 ) 如 图 4-101 所 示 。 


4. 2. 72 


复合 甲 类 功放 电路 (6J1 、6V6 的 应 用 ) 


复合 甲 类 功放 电路 (6J1 、6V6 的 应 用 ) 如 图 4-102 所 示 。 
4.2.73 双 声 道 功放 电路 (6EM7 、6V6CT、6G - K17 的 应 用 ) 
双 声 道 功放 电路 (6EM7 、6V6GT 、6G - K17 的 应 用 ) 如 图 4-103 所 示 。 
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图 4-101 甲 类 推 挽 功 放电 路 (6F2 ЕО – 32 的 应 用 ) 
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图 4-102 复合 甲 类 功放 电路 (6J1 、 6V6 的 应 用 ) 
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160V 
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0V 
图 4-103 双 声 道 功 放 申 路 (6EM7 、 6V6GT、6G - K17 的 应 用 ) 
4.2.74 双 声 道 功放 电路 (6N2 、6P1 的 应 用 1) 
r у 
双 声 道 功放 电路 (6N2 、6P1 的 应 用 1) 如 图 4-104 所 示 。 
VI 
V2 
1⁄2 6N2 єй “єр = 
LNG l 0.224 4700р 
w 2 250V 
470k| во 
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[| 4-104 双 声 道 功 放电 路 (6N2 6Р1 的 应 用 1) 
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4.2.75 推拉 式 混 合 模式 输出 电路 (EL34 的 应 用 ) 
推拉 式 混 合 模式 输出 电路 (EL34 的 应 用 ) 如 图 4-105 所 示 。 
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图 4-105 推拉 式 混合 模式 输出 电路 (EL34 的 应 用 ) 


4.2.76 推 换 功 放电 路 (5Z3P. 5670. 6N1. 6P3P 的 应 用 ) 
推 挽 功 放 申 路 (5Z3P、5670 6N1. 6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-106 所 示 。 
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14-106 推 换 功放 电路 (523P, 5670, 6N1, 6P3P 的 应 用 ) 


4.2.77 推 挽 功 放 申 路 (6DJS 、6SN7H、FU -7 的 应 用 ) 
推 挽 功 放 申 路 (6DJ8 、 6SN7H FU - 7 的 应 用 ) 如 图 4-107 所 示 。 
4.2.78 推 挽 功 放 申 路 (ECC82 、EL34 、6FO7A 的 应 用 ) 
推 挽 功 放 申 路 (ECC82 、EL34 、6FQ7A 的 应 用 ) 如 图 4-108 所 示 。 
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b) 放 大 电路 


图 4-107 推 挽 功 放 申 路 (6DJ8 、6SN7H、FU -7 的 应 用 ) 


4.2.79 线性 标准 功放 电路 (12AX7 、6AU6 、6L6 的 应 用 ) 

线性 标准 功放 电路 (12AX7 、 6AU6 616 的 应 用 ) 如 图 4-109 所 示 。 
4.2.80 线性 标准 功放 电路 (12AU7. 5881 的 应 用 ) 

线性 标准 功放 电路 (12AU7 、 5881 的 应 用 ) 如 图 4-110 所 示 。 
4.2.81 超 线性 功放 电路 (6517, 69Р, 616 的 应 用 ) 

超 线性 功放 电路 (6SL7 、 6N9P、6L6 的 应 用 ) 如 图 4-111 所 示 。 
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图 4-108 推 挽 功 放 申 路 (ECC82 、EL34 、6FQ7A 的 应 用 ) 


| | 
gu ! 
470k ーー0.22 一 6А06 
470k ©} 180k = 47k 
ш 100k 
12AX7 
3k 150k: 180 
alë Ik 
| し ーOUT 
L ТЕ 
== 
L lou | 200k 
|| Tsd] [йв z 
l! 2 
ав 0.02 
М 人 
||] 300k 
ө Др 
470k . ан | F 
3k isor 1% J | 
с. 一 150p -一 
LL | 
| 180k EN 
[ |F 1 
200 400V 
图 4-109 线性 标准 功放 电路 (12AX7 、 6AU6 、6L6 的 应 用 ) 
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图 4-110 线性 标准 功放 电路 (12AU7 、3881 的 应 用 ) 
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图 4-111 超 线 性 功放 电路 (6SL7、6N9P、6L6 的 应 用 ) 
4.2.82 ”阴极 耦合 OTL 功放 电路 (5692/6SN7 、6AS7G 的 应 用 ) 


阴极 耦合 OTL 功放 电路 (5692/6517, 、6AS7G 的 应 用 ) 如 图 4-112 所 示 。 
12AX7 9002, 6С4, 6AR6/807/KT66 、5U4 的 应 用 ) 


4.2.83 


阴极 耦合 


如 图 4-113 所 示 。 


4.2.84 阴极 输出 功放 电路 (6SN7 、6V6 的 应 用 ) 


阴极 耦合 型 功放 电路 (12AU7、 
型 功放 电路 (12AU7、 


阴极 输出 功放 电路 (6SN7 、 6V6 的 应 用 ) 如 图 4-114 所 示 。 


12AX7 9002, 、6C4 、6AR6/807/KT66 、SU4 的 应 用 ) 
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图 4-113 ”阴极 耦合 型 功放 电路 (12AU7 、12AX7 、9002 、 6C4 、6AR6/807/KT66 、5U4 的 应 用 ) 


4.2.85 1.4W 功放 电路 (6N2 6N6 的 应 用 1) 


1.4W 功放 电路 (6N2 、6N6 的 应 用 1) 如 图 4-115 所 示 。 
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图 4-115 1.4% 功放 电路 (6N2 6N6 的 应 用 1) 


4.2.86 10W 电子 管 放大 电路 (6J1 5\1, 6№8Р, ЕО -7 674, 5Z4P 的 应 用 ) 

10W 电子 管 放大 电路 (6J1 、SN1 6N8P. FU - 7、6Z4、3Z4P 的 应 用 ) 如 图 4-116 
所 示 。 
4.2.87 10W 功放 电路 (ECC82 ECL86 的 应 用 ) 

10W 功放 电路 (ECC82 ECL86 的 应 用 ) 如 图 4-117 所 示 。 
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图 4-116 10W 电子 管 放 大 电路 (6J]1 、 SN1 6N8P. FU -7 、6Z4 、5Z4P 的 应 用 ) 
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图 4-117 10W 功放 电路 (ECC82 、ECL86 的 应 用 ) 
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4.2.88 10W 功放 电路 (6SJ7GT、300B 的 应 用 ) 
10W 功放 电路 (6SJ7CT、300B 的 应 用 ) 如 图 4-118 所 示 。 
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ШУ 100и 
160V 
| } 
一 400V 470V 
图 4-118 10W 功放 电路 (6SJ7GT. 300B 的 应 用 ) 
4.2.89 10W 功放 电路 (6SN7 、RCAS0 的 应 用 ) 
10W 功放 电路 (6SN7 、RCAS0 的 应 用 ) 如 图 4-119 所 示 。 
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图 4-119 10W 功放 电路 (6SN7 、RCA50 的 应 用 ) 


4.2.90 10W 功放 电路 (E88CC、EL84、GZ34 的 应 用 ) 
10W 功放 电路 (E88CC、EL84 С734 的 应 用 ) 如 图 4-120 所 示 。 
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图 4-120 10W 功放 电路 (E88CC、EL84 、GZ34 的 应 用 ) 
4.2.91 100W 功放 电路 (6N3 的 应 用 ) 
100W 功放 电路 (6N3 的 应 用 ) 如 图 4-121 所 示 。 
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图 4-121 100W 功放 电路 (6N3 的 应 用 ) 


4.2.92 12W 功放 电路 (6N4 、KT88 的 应 用 ) 


12W 功放 电路 (6N4 KT88 的 应 用 ) 如 图 4-122 所 示 。 
4.2.93 12W 推 换 功 放电 路 (6SN7 2A3 的 应 用 ) 

12W 推 挽 功 放电 路 (6SN7 、 2A3 的 应 用 ) 如 图 4-123 所 示 。 
4.2.94 13.SW 单 端 功放 电路 (6SN7 КТ88, 5AR4 的 应 用 ) 

13. 5W 单 端 功放 电路 (6SN7 、KT88 5АВ4 的 应 用 ) 如 图 4-124 所 示 。 
4.2.95 14W 单 端 A 类 功放 电路 (E83F、12BA4 1625 的 应 用 ) 

14W 单 端 A 类 功放 电路 (E83F、12BA4 1625 的 应 用 ) 如 图 4-125 所 示 。 
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图 4-122 12W 功放 电路 (6N4 КТ88 的 应 用 ) 
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Kl 4-123 12W 推 挽 功 放电 路 (6SN7 、 2А3 的 应 用 ) 
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图 4-124 13.5W 单 端 功放 电路 (6SN7 、KT88 、 SAR4 的 应 用 ) 
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图 4-125 14W 单 端 A 类 功放 电路 (E83F. 12BA4. 1625 的 应 用 ) 
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4.2.96 15W 推 挽 功 放电 路 (EL84 的 应 用 ) 
15W 推 挽 功放 电路 (EL84 的 应 用 ) 如 图 4-126 所 示 。 


C7/C10 
НИ = = On 
信 一 一 SG 
输 
i i V4/v7 
Lin/Rin R20/| EL$4 TI 
Ra R24/R25 
470k] 8O 
зу 40 
R21| C11/C12 1: 
/R22 220и 
470k| 25V 
SG VLIb/RIb 
. 
5 R3/ 
V5/V6 " 于 | R4 
ELS4 P 22р 30k 
" > 品 体 管 整流 R15 R12 R2 
T2 4 8 р1,р2 IN4007x2 100 2k 30k 
| 290V ) | Т2 +320V 3W 3W 2% 
220%. 
С + 


ВА 电 了 管 整流 


x2 ЕІ R Ra] (БА эс дй! 
A ACE|6 2 220V 270VX2 Ё сд c3 o + 
5Z3P/5AR4 AC САС 22u 100и и c 
БА жй, 400 
‚Жу в 
+ о 


图 4-126 15W 推 挽 功 放电 路 (EL84 的 应 


= 
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4.2.97 16W 甲 类 单 端 功放 电路 (12AU7 、6SN7GT、211 的 应 用 ) 


16W 甲 类 单 端 功 放电 路 (12AU7、6SN7GT 211 的 应 用 ) 如 图 4-127 所 示 。 
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图 4-127 16W 甲 类 单 端 功放 


电路 (12AU7. 6SN7GT. 211 的 应 用 ) 


4.2.98 16W 甲 类 混合 功放 电路 (6517, 、6SN7 的 应 用 ) 


16W 甲 类 混合 功放 电路 (6SL7 、 6SN7 的 应 用 ) 如 图 4-128 所 示 。 
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图 4-128 


4.2.99 18W 甲 类 功放 电路 (6N3 、6P1 的 应 用 ) 


18W 甲 类 功放 电路 (6N3 、6P1 的 应 用 ) 如 


图 4-129 所 示 。 


16W 甲 类 混合 功放 电路 (6SL7 、 6SN7 的 应 用 ) 
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18W 甲 类 功放 电路 (6N3 、6P1 的 应 用 ) 


4.2.100 2~SW 功放 电路 (6N2 、6P14 的 应 用 ) 
2 ~5W 功放 电路 (6N2 、 6P14 的 应 用 ) 如 图 4-130 所 示 。 
4.2.101 2W 功放 电路 (35C5 、12AX7 3514 的 应 用 ) 


2W 功放 电路 (35C5 、 12AX7 35W4 的 应 用 ) 如 图 4-131 所 示 。 
2W 功放 电路 (6N1 、6N6 的 应 用 ) 


4. 2. 102 


2W 功放 电路 (6N1 、 6N6 的 应 用 ) 如 图 4-132 所 示 。 
4.2.103 23W 甲 类 单 端 功放 电路 (12AX7 、12BH7 、UV211A 的 应 用 ) 
23W 甲 类 单 端 功放 电路 (12AX7 、12BH7 、UV211A 的 应 用 ) 如 图 4-133 所 示 。 
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图 4-130 2 ~5W 功放 电路 (6N2 6P14 的 应 用 ) 
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图 4-131 2W 功放 电路 (35C5 、12AX7 、 35W4 的 应 用 
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6 的 应 用 ) 
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图 4-133 23W 四 类 单 端 功放 电路 (12AX7, 12BH7, UV211A 的 应 用 ) 


4.2.104 25W 功放 电路 (ECC83 、ECC82 、EL34 的 应 用 ) 
25%/ 功放 电路 (ECC83 、ECC82 、EL34 的 应 用 ) 如 图 4-134 所 示 。 
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图 4-134 


25W 功放 


B 路 (ECC83 、ECC82 、EL34 的 应 用 ) 
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4.2.105 25W 功放 电路 (EF86. EL34. 805A. 5AR4 的 应 用 ) 
25W 功放 电路 (EF86、EL34 、805A、5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-135 所 示 。 
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图 4-135 25W 功放 电路 (EF86 、EL34 805A, 5AR4 的 应 用 ) 


4.2.106 25W 推 挽 功 放电 路 (6L6C、6SN7 的 应 用 ) 
25W 推 挽 功 放电 路 (6L6C、 6SN7 的 应 用 ) 如 图 4-136 所 示 。 
4.2.107 30W OTL 功放 电路 (6J2 、6SN7 、6KD6 的 应 用 ) 
30W OTL 功放 电路 (6J2 、6SN7 、 6KD6 的 应 用 ) 如 图 4-137 所 示 。 
4.2.108 30W Žim A 类 功放 电路 (6SJ7WGT、6V6GT、GM -70、5AR4 的 应 用 ) 
30W 単 端 A 类 功放 电路 (6SJ7WGT、6V6GT、GM - 70、5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-138 
所 示 。 
4.2.109 30W 单 端 功放 电路 (6N9P、FU - 29 的 应 用 ) 
30W 单 端 功放 电路 (6N9P、FU -29 的 应 用 ) 如 图 4- 139 所 示 。 
4.2.110 30W 电子 管 放大 电路 (5Z3P、6J8P、6N9P、FU -7 的 应 用 ) 
30W 电子 管 放大 电路 (5Z3P、6J8P、6N9P、FU -7 的 应 用 ) 如 图 4-140 所 示 。 
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图 4-136 25W 推 挽 功放 电路 (6L6G、6SN7 的 应 用 ) 
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图 4-137 30W OTL 功放 电路 (6172, 、 6SN7 、 6KD6 的 应 用 ) 
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图 4-138 30W 単 


端 A 类 功放 电路 (6S77WCT、6V6CT、CM - 70、5AR4 的 应 
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图 4-139 30W 单 端 功 放电 路 (6N9P、FU -29 的 应 用 ) 
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图 4-140 30W 电子 管 放大 电路 (5Z3P、6J8P、6N9P、FU -7 的 应 用 ) 
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4.2.111 30W 功放 电路 (6J5 、2A3 、6SN7 5U4G 的 应 用 ) 
30W 功放 电路 (6J5 、 2A3 657, 5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-141 所 示 。 
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图 4-141 


4.2.112 35W 功 放 申 路 (6F2、6P3P 的 应 用 ) 
35W 功放 电路 (6F2 、 6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-142 所 示 。 
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4.2.113 39W 功放 电路 (76. 6F6G 的 应 用 ) 
39W 功放 电路 (76. 6F6G 的 应 用 ) 如 图 4-143 所 示 。 
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較 4-143 39W 功放 电路 (76、6E6G 的 应 用 ) 


4.2.114 3W 功放 电路 (12AT7 6550A 的 应 用 ) 
3W 功放 电路 (12AT7 6550A 的 应 用 ) 如 图 4-144 所 示 。 


mA U-708 
7kQ:8Q 
100kQ 
A 8Q 输出 
6Q 
o [e 
N-12 
£ SV 151892 EC 20 120 
о> ЫА Fr +280V 
og 10y OY 
° У 47 ーL 47и 
АС 985V | -T 500V 


图 4-144 3W 功放 电路 (12AT7 6550A 的 应 用 ) 


4.2.115 4W 单 端 功放 电路 (6SN7 、 SAR4 、6V6G 的 应 用 ) 

4W 单 端 功放 电路 (6SN7 、SAR4 、6V6G 的 应 用 ) 如 图 4-145 所 示 。 
4.2.116 4W 功放 电路 (12AX7 、12AU7 НІ94 的 应 用 ) 

4W 功放 电路 (12AX7 、 12AU7 、HL94 的 应 用 ) 如 图 4- 146 所 示 。 
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图 4-145 4W 单 端 功 放电 路 (6SN7 5AR4. 6V6G 的 应 用 ) 
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图 4-146 4W 功放 电路 (12АХ7, 12А07, НІ94 的 应 用 ) 
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4.2.117 4W 功放 电路 (6J2. 6N1. 6V6 的 应 用 ) 
4W 功放 电路 (6J2、6N1、6V6 的 应 用 ) 如 图 4-147 所 示 。 
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图 4-147 4W 功放 电路 (62 、6N1 、6V6 的 应 用 ) 


4.2.118 4.5W 功放 电路 (6N11、583P、6P9P 的 应 用 ) 
4.51 功放 电路 (6N11 、583P、6P9P 的 应 用 ) 如 图 4-148 所 示 。 
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图 4-148 4.5W 功放 电路 (6N11. 583P, 6P9P 的 应 用 ) 


4.2.119 40W OTL 功放 电路 (12AX7 、12BH7 、6C33C -B 的 应 用 ) 
40% OTL 功放 电路 (12AX7 、12BH7 、6C33C -B 的 应 用 ) 如 图 4-149 所 示 。 
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图 4-149 40W OTL 功放 电路 (12AX7 、12BH7 、6C33C -B 的 应 用 ) 


120 40W 功放 电路 (6J5、13E1 的 应 用 ) 

40W 功放 电路 (6J5 、13E1 的 应 用 ) 如 图 4-150 所 示 。 

121 SW 功放 电路 (6G2 6Р1 的 应 用 ) 

SW 功放 电路 (662, 、6P1 的 应 用 ) 如 图 4-151 所 示 。 

122 SW 功放 电路 (6G22 2A3 的 应 用 ) 

SW 功放 电路 (6622, 2А3 的 应 用 ) 如 图 4-152 所 示 。 

123 50W 电子 管 放大 电路 (FU -7 的 应 用 ) 

50W 电子 管 放 大 电路 (FU -7 的 应 用 ) 如 图 4-153 所 示 。 
124 50W 推 挽 功放 电路 (674, 、6N3 、6N8 FU -7 的 应 用 ) 
50W 推 挽 功 放电 路 (674, 6N3. 6N8. FU -7 的 应 用 ) 如 图 4-154 所 示 。 
125 60W 功放 电路 (6N1、6N2 6P3P 的 应 用 ) 

60W 功放 电路 (6N1 、 6N2 、6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-155 所 示 。 
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图 4-150 40W 功放 电路 (6J5 13E1 的 应 用 ) 
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图 4-151 SW 功放 电路 (662, 6P1 的 应 用 ) 
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图 4-152 5W 功放 电路 (6G22、2A3 的 应 用 ) 
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图 4-153 50W 电子 管 放 大 电路 (FU -7 的 应 用 ) 
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b) 放大 电路 


图 4-154 50W 推 挠 功放 


4.2.126 7W 单 端 功放 电路 (6N9P、6P3P 的 应 用 ) 
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4.2.127 7W 单 端 功放 电路 (6SN7 6L6G. 5АВ4 的 应 用 ) 
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放电 路 (6N9P、6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-156 所 示 。 


电路 (674, 、6N3 、6N8 、FU -7 的 应 用 ) 


功放 电路 (6SN7 、6L6C、SAR4 的 应 用 ) 如 图 4-157 所 示 。 
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图 4-155 60W 功放 电路 (6N1 、 6N2 、 6P3P 的 应 用 ) 


4.2.128 8W 单 端 功放 电路 (6DJ8. 12А07, 6550A. 5AR4 ЛУН) 

8W 单 端 功放 电路 (6DJ8 、 12AU7 、6550A 5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-158 所 示 。 
4.2.129 8W 单 端 功 放电 路 (6SN7 5AR4. 6146 的 应 用 ) 

8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、 SAR4 6146 的 应 用 ) 如 图 4-159 所 示 。 
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图 4-156 7W 单 端 功放 电路 (6N9P、6P3P 的 应 用 ) 
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图 4-157 7W 単 端 功 放 申 路 (6SN7 6166. 5АВ4 的 应 用 ) 
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图 4-158 8W 单 端 功放 电路 (6DJ8、12AU7 6550A. 5AR4 的 应 用 ) 
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图 4-159 8W 単 端 


功放 


4.2.130 8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、SAR4 807 的 应 用 ) 
8W 单 端 功放 电路 (6SN7 5AR4. 807 的 应 用 ) 如 图 4-160 所 示 。 


电路 (6SN7. 5AR4. 6146 的 应 用 
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А 4-160 8W 单 端 功放 


4.2.131 8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、5AR4 、KT66 的 应 用 ) 
8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、5AR4 KT66 的 应 用 ) 如 图 4-161 所 示 。 


B 路 (6SN7 、 SAR4 807 的 应 用 ) 
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图 4-161 


8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、 SAR4 、KT66 的 应 用 ) 
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4.2.132 8W 单 端 功放 电路 (657, 、EL34 、SAR4 的 应 用 ) 
8W 单 端 功放 电路 (6SN7 、EL34 5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-162 所 示 。 
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图 4-162 8W 单 端 功 放电 路 (6SN7 、EL34 5АВ4 的 应 用 ) 


4.2.133 80W 功放 电路 (6N11. 674 的 应 用 ) 
80W 功放 电路 (6N11 、62Z4 的 应 用 ) 如 图 4-163 所 示 。 
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图 4-163 80W 功放 电路 (6N11 、 674 的 应 用 ) 


4.2.134 9W 单 端 A 类 功放 电路 (WE437A 、WE300B 的 应 用 ) 

9W 单 端 A 类 功放 电路 (WE437A 、WE300B 的 应 用 ) 如 图 4-164 所 示 。 
4.2.135 9W 功放 电路 (SU4G 、6J5 、6AH4 、300B 的 应 用 ) 

9W 功放 电路 (SU4G 、6J5 、6AH4 、300B 的 应 用 ) 如 图 4-165 所 示 。 
4.2.136 9W 功放 电路 (6N8S、5C9S 的 应 用 ) 

9W 功放 电路 (6N8S. 5C9S 的 应 用 ) 如 图 4- 166 所 示 。 
4.2.137 功放 电路 (12AU7 7027A 的 应 用 ) 

功放 电路 (12AU7 、 7027A 的 应 用 ) 如 图 4-167 所 示 。 
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图 4-164 9W 单 端 A 类 功放 电路 (WE437A、WE300B 的 应 用 ) 
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图 4-165 9W 功放 电路 (5U4G. 6J5, 6AH4 、300B 的 应 用 ) 


312 


SV 
1471.0. 


50у SC9S 
f 125/0.5 Z 
Dri 10H120mA 
black 100V 
red 250005] шту, 40Y 
blue ID20V Ci 
P: 30005 4.0x400v 
+ 
gray 120V -一 
х1 prp 300/0,5 二 C2 
4.0х400у 
Torald уе IOOV XN 2 10H120mA 
ога Yel 2500s ビー 
14cm*2 Баео 1340V 
1A — 
КІ 15 ЖҮ, 
206 3 
63V } 
1712 Š RI !k 
sov у= 
12503 
n тоу 


で | C3: C4 
ла 22000 下 


bm oT 8930030 
12 V3 
12DW7 220k 4.7k| [== 500p 
И org 
J| 
| 6 山 
ー テ ーーーーー ト - - - ---- Ж + ú + 
from pre-amp | Е? 
ус 1 Y 
ExtSpkr s (I A 
blk 
4 个 扬声器 ， 每 个 80 


P.T.8930077 
power fuse ДА 
ИЕ Ik blk To ОСО 
+354V 3k 3k 10W | 40/20/0208 
preamps| 22k SW | sw 450V АС 120V 
— + T Г а.о оше 50~60Hz 
+l 40u pr. sË 中 40р +L + + 工 | 
500v T 500v 丁 500V 450V — end sw. @ 
180k o 
p 40M 70 
© ДОУ раз blk 
+> 
standby blu 
45 45 45 45 7 12 5 45 whem 
L 0.0474 
T 600V 
V1 V2 (уз < V5-6 V201 CY202 Q203 100 
АС 6.3V | 
9 9 9 9 2 1 4 9 ae kN 


图 4-167 功放 电路 (12AU7、7027A 的 应 用 ) 


4.2.138 ”功放 电路 (12AX7、6550 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AX7 6550 的 应 用 ) 如 图 4-168 所 示 。 
4.2.139 功 放 申 路 (12AX7、6CG7 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AX7 、 6CG7 的 应 用 ) 如 图 4-169 所 示 。 
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图 4-168 功放 电路 (12AX7 6550 的 应 用 ) 
æ 至 354V 
と V1 V201 УЗ 
Е 12AX7 68k 220k 6K11 470k 1/2 12DW7 
0.01 001h Бб бош 
аги 
al гар 
а H 
1 
TL 
= [1 
2 ' 
© ' 
Е 
i 
Уоіите | ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
Input Sens. t 10.334 Д. 
Ultra Ligh Sw.--1 T ozm. 
! sok Lin. | 270k| 
у! V202 to 436V 
390k 12AX7 1 120k|| 6CG7 Ë 
001н i оош & 0.47u 0.00221 
Channel 」wo | o) ト | | || 
Normal |-- je r 1 1 6 1 Ш 4 
ДАИ 8 } 8910001 0.033h 
насын = 号 | 
ご 3 
| = E m alg г | 
Š gl |S 8 > E 015и у 3 
* = 0.0224] @ š 2 М 5 
= КР > ーー ы 10k Reverb т È 150k | Ф 1 
A cL Volume Reverb: 1 
i Ft.Sw. 1 0.005 
x = J 
m 99 á 1 1Ї ЕЕ 
{тб Е № 2 551 Т То 220k 220k 
2% а i (25% 
Input Sens. 


网 4- 169 


功放 


电路 (12AX7 、6CG7 的 应 上 
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4.2.140 功放 电路 (12АХ7, 7868. 5AR4 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AX7 、 7868 、5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-170 所 示 。 
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图 4-170 功放 电路 (12AX7、7868 、5AR4 的 应 用 ) 
4.2.141 功放 电路 (12AX7 、EL84 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AX7 、EL84 的 应 用 ) 如 图 4-171 所 示 。 
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图 4-171 功放 电路 (12AX7 EL84 的 应 用 ) 
4.2.142 功 放 申 路 (12AX7A、EL34 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AX7A、EL34 的 应 用 ) 如 图 4-172 所 示 。 
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图 4-172 功放 电路 (12AX7A、EL34 的 应 用 ) 
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4.2.143 ”功放 电路 (12BY7A、 


6550/КТ88 的 应 用 ) 


功放 电路 (12BY7A 6550/КТ88 的 应 用 ) 如 图 4-173 所 示 。 
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图 4-173 ”功放 电路 (12BY7A、6550/KT88 的 应 用 ) 


4.2.144 功放 电路 (5751, 6СС7, 6550A 的 应 用 ) 


功放 电路 (5751、6CG7 、6550A 的 应 用 ) 如 图 4-174 所 示 。 


功放 电路 (5751, 6CG7 、6530A 的 应 用 
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4.2.145 功放 电路 (6AQ8 、12AX7 7189, 6CA4 的 应 用 ) 
功放 电路 (6A08 、 12AX7 7189. 6CA4 的 应 用 ) 如 图 4-175 所 示 。 
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图 4-175 功放 电路 (6AQ8 12АХ7, 7189, 6СА4 的 应 
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4.2.146 功放 电路 (6517, KT77 的 应 用 1) 
功放 电路 (6517, 、KT77 的 应 用 1) 如 图 4-176 所 示 。 
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图 4-176 功放 电路 (6517, КТ77 的 应 用 1) 


4.2.147 功放 电路 (6517, КТ77 的 应 用 2) 

功放 电路 (电源 电路 ) (6SL7 、KT77 的 应 用 2) 如 图 4-177 所 示 。 
4.2.148 功放 电路 (7199, 、EL34 GZ34 的 应 用 ) 

功放 电路 (7199. EL34 GZ34 的 应 用 ) 如 图 4-178 所 示 。 
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图 4-177 功放 电路 (6SL7 、 KT77 的 应 用 2) 


с 
° 
wh A-470 
ха о 160 
ТО ВО 
4 o 40 
ЫК 
о COM 
wh А470 
le 160 
Po 80, 
brn 
(©) ° 40 
Bo COM 
x 
© 
Е = 
+ 
| 
А С “Sp 
TO EYELET 10k e 5 
6 で m m 
ТО EYELET @— 0п0— 
(021) 
ë De PA 060 
TUA BL 
О 
6 Acll7V 
+ 
20 УЯ 
ЗА 


ч 
А 
Ë 


' 
7199 


= 
сз 
Е 


84-178 功放 电路 (7199、EL34 、CZ34 的 应 用 ) 


4.2.149 功放 电路 (ECC82 、ECC83 、EL34 的 应 用 ) 
功放 电路 (ECC82 、ECC83 、EL34 的 应 用 ) 如 图 4-179 所 示 。 
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图 4-179 功放 电路 (ECC82 ECC83. EL34 的 应 用 ) 
4.2.150 功放 电路 (ECC83 、ECC82 KT77 的 应 用 ) 
功放 电路 (ECC83 、 ECC82 、KT77 的 应 用 ) 如 图 4-180 所 示 。 
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图 4-180 功放 电路 (ECC83 、ECC82 КТ77 的 应 
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4.2.151 功放 电路 (ECC83 、EL34 的 应 用 ) 
功放 电路 (ECC83 、EL34 的 应 用 ) 如 图 4-181 所 示 。 
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图 4-181 功放 电路 (ECC83 EL34 的 应 用 ) 
4.2.152 功放 电路 (12AT7 、12AU7 、KT66 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AT7 、12AU7 、KT66 的 应 用 ) 如 图 4-182 所 示 。 
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14-182 功放 电路 (12AT7 、12AU7 、KT66 的 应 用 ) 


4.2.153 ”功放 电路 (12AT7 、12V6CT、6BW4 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AT7 、12V6CT、6BW4 的 应 用 ) 如 图 4-183 所 示 。 
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图 4-183 功放 电路 (12AT7 、12V6GT、6BW4 的 应 用 ) 


4.2.154 功放 电路 (12AT7 、EL34 С734 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AT7 、EL34 、GZ34 的 应 用 ) 如 图 4-184 所 示 。 
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图 4-184 功放 电路 (12AT7 、EL34 、GZ34 的 应 用 ) 
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4.2.155 功放 电路 (12АТ7, 、EL34 WE -300B、5U4GB 的 应 用 ) 

功放 电路 (12AT7 、EL34 WE - 300B 、SU4GB 的 应 用 ) 如 图 4-185 所 示 。 
4.2.156 功放 电路 (12AU7 、6F6 811A 的 应 用 ) 

功放 电路 (12AU7 、6EF6 、811A 的 应 用 ) 如 图 4-186 所 示 。 

4.2.157 功放 电路 (12AU7 、6L6C、SU4C 的 应 用 ) 

功放 电路 (12AU7、6L6G、5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-187 所 示 。 

4.2.158 功 放 申 路 (12AU7 、6V6GT 的 应 用 ) 

功放 电路 (12AU7 、 6V6GT 的 应 用 ) 如 图 4-188 所 示 。 
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图 4-185 功放 电路 (12AT7 、EL34 WE - 300B 、5U4GB 的 应 用 ) 
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14-186 功放 电路 (12AU7 、6F6 、811A 的 应 用 ) 
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图 4-187 功放 电路 (12AU7 6166, 5046 的 应 用 ) 
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图 4-188 功放 


4.2.159 功放 电路 (12AU7 的 应 用 ) 
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功放 电路 (12AU7 的 应 用 ) 如 图 4-189 所 示 。 
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4.2.160 ”功放 电路 (12AX7 、12AU7 、12BH7 12AZ7. KT88 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AX7 、12AU7 、12BH7 、12AZ7 、KT88 的 应 用 ) 如 图 4-190 所 示 。 
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图 4-190 功放 电路 (12AX7、12AU7 、12BH7 、12AZ7 КТ88 的 应 用 ) 


4.2.161 功放 电路 (12AX7、12AU7 、300B 的 应 用 ) 
功放 电路 (12AX7 、12AU7 、300B 的 应 用 ) 如 图 4-191 所 示 。 
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图 4-191 功放 电路 (12AX7 、12AU7 、300B 的 应 用 ) 


4.2.162 ”功放 电路 (12AX7、6DJ8 、6CA7 、6DW4 的 应 用 ) 

功放 电路 (12AX7 、6DJ8 、6CA7 、6DW4 的 应 用 ) 如 图 4-192 所 示 。 
4.2.163 功放 电路 (12AX7B、12AU7 、274B 的 应 用 ) 

功放 电路 (12AX7B、12AU7、274B 的 应 用 ) 如 图 4-193 所 示 。 
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图 4-193 功放 日 
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4.2.164 功放 电路 (2A3 的 应 用 ) 
功放 电路 (2A3 的 应 用 ) 如 图 4-194 所 示 。 
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功放 电路 (2A3 的 应 
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电路 (12АХ7В, 12А07, 274B 的 应 用 ) 
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4.2.16S 功放 电路 (6SN7 300В 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SN7 、300B 的 应 用 ) 如 图 4-195 所 示 。 
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图 4-195 功放 电路 (6SN7. 300B 的 应 用 ) 


4.2.166 功放 电路 (310A、311B、300B 的 应 用 ) 
功放 电路 (310A 、311B、300B 的 应 用 ) 如 图 4-196 所 示 。 
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4.2.167 功放 电路 (327. 227. 245. 80 的 应 用 ) 


4.2.168 功放 电路 (5693. 45. 845 的 应 用 ) 


功放 电路 (5693. 45. 845 的 应 用 ) 如 图 4-198 所 示 。 
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图 4-196 功放 电路 (310A、311B、 300B 的 应 用 ) 


功放 电路 (327 227. 245. 80 的 应 用 ) 如 图 4-197 所 示 。 
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图 4-197 功放 电路 (327. 227. 245. 80 的 应 用 ) 
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图 4-198 功放 电路 (5693. 45. 845 的 应 用 ) 


4.2.169 功放 电路 (5693, 5AR4. 300B. 845 的 应 用 ) 
功放 电路 (5693, 、 SAR4 300B. 845 的 应 用 ) 如 图 4-199 所 示 。 
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图 4-199 


功放 


4.2.170 功放 电路 (5693, 、6L6GC、811A 的 应 用 ) 
功放 电路 (5693. 6L6CC 、811A 的 应 用 ) 如 图 4-200 所 示 。 


电路 (5693. 、$AR4 300B. 845 的 应 用 ) 
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TE g 
4 © 
100u 400V 2 
47 k 
100и 400V лу 
I Ш 205У 
240V 
120k 8.2k 8.4k 
пт (10к/5 1Крага) 
D25XB60 
а MX-280 
上 PMC1030H 
F | 63V 3|¢63v 15Q — 
10000u 10VX2 ) > 299 
ке = 100500 220и 500V 
Ка =100u500V 52220 
アア 
o Ы} 
图 4-200 功 放 申 路 (5693, 、6L6CC、811A 的 应 用 ) 
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4.2.171 功放 电路 (5693 、7581A、811A、CK1006 、VR90 的 应 用 ) 
功放 电路 (5693 7581A, 811А, 、CK1006 、VR90 的 应 用 ) 如 图 4-201 所 示 。 


Ik (NFB 8dB) 
|| 
100k 95V l! 
1500pF 
Lemm е” 
К A P | 
1.8V š 
= | 220k 
过 | |= 
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22u ИЕ 
—— k 202V 
220k 12k 3.9k 
777 
47k 
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6.3V T | 6.3V 3 Eev се 22 РМС-1520Н ey 
и е 
一 63V 3||ç 350Vx2 ( 9 400V 
2.2』 + 100и = 
о © アテ 
s 


图 4-201 功放 电路 (5693. 7581A, 811A, CK1006. VR90 的 应 用 ) 


4.2.172 功放 电路 (5693, VT62. 845, 5AR4 的 应 用 ) 
功放 电路 (5693, 、VT62 845, 5АВ4 的 应 用 ) 如 图 4-202 所 示 。 
845 
и еле 920 JFW-150-10SR 
„ХУ ejpFl000V トマ /二 Lr И 
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=? = | 22u250v 3W Te CHAO Е 
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: 0.5O20W 960У Fr | 340V 
ик = D25XB60 63V4sa 3|| に 5V2A 15H ー キ ーー ヒコ 
る ミエ Эл K- Losva 3 370V L 47ux2 500V > 
一 三 = 037AX2 で SAR4 давру ЗК 10Wioy き 1 
ин = 1 47ux2500V 」 = 
Жш s = 22p4S0V F Š 
oO vo БЕ 
6A | 
o 
ロビ ТМ22 D5FBIO ey 
: 10V2A =D ЕС Мә 7.SV 
So +5150 上 三 
ST ЕП TS Е 


图 4-202 ”功放 电路 (5693, ҮТӨ2, 845. 5AR4 的 应 用 ) 
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4.2.173 功放 电路 (508, 、EL34 811A, 5AR4 的 应 用 ) 
功放 电路 (508, 、EL34 811A, 5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-203 所 示 。 


0.39n EI.34 F2012 
і} 
IT 
430k し 
100k 
33n 工 š 
180k ози |“ 
і} 
IT 
43k[ 2sy ベス 
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340V 56k I 6.7k 
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22и Æ 47 = 
Ф- + 
100u == 82u = 
51k ня взу 330k на 5.6k 
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3 |6 A4004 
э! с 475V 
トニ ご リニュ T 
So 


图 4-203 ”功放 电路 (5U8. EL34. 811А, 5AR4 的 应 


4.2.174 功放 电路 (5Z3P、E88CC 的 应 用 ) 
功放 电路 (5Z3P、E88CC 的 应 用 ) 如 图 4-204 所 示 。 
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图 4-204 
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功放 电路 (573P, E88CC 的 应 用 ) 
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4.2.175 功放 电路 (6AN8 6CA7 的 应 用 ) 
功放 电路 (6AN8 、 6CA7 的 应 用 ) 如 图 4-205 所 示 。 


+ 
е" 420V 
| 6CAT/EL34x2 (х 
| | €s > 
SENE | = | FW-50-5 
86V 265V 30V | 160 
N ! = 80 
TES I | 4 
L | EY 55V S Ё I =r 
D y | 0 
lav 业 30V | 
I! 94V I k. | 人 
(ーー 
l + | 420V т 
пт 
| 270V 360V 425V 
HI 
L Š MS-330D 
6.3V2A 
6AN8 MC-3-350D 
6CATXZ ай £ 2 115ү 
6CA7x2 63V3.5A3 бу 3H350mA 
本 ES 
o J 68V L 
060—4 + + 


图 4-205 功放 电路 (6AN8 6CA7 的 应 用 ) 


4.2.176 功放 电路 (6AU6 、6B05 的 应 用 ) 
功放 电路 (6AU6 、6BQ5 的 应 用 ) 如 图 4-206 所 示 。 


6AU6 Rue=IOk 6BQ5 


500k 


5k 300pF 


20』 30k(1W) 
pT 才 350V ”6X4 1k(SW) 
ш, 


— 


6.3V | взу sl3 | = 
4 © © 
F 1% 1$ 
三 三 
СТУ 900 |: j 

Sw 70mA| 7 Or 

一 oo 
图 4-206 功放 电路 (6AU6 6BQ5 的 应 用 ) 
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4.2.177 功放 电路 (6BA6、WE -300B 的 应 用 ) 
功放 电路 (6BA6 WE - 300B 的 应 用 ) 如 图 4-207 所 示 。 


6BA6 D 
IN | 100k 0.5W85V 
100h i 
1k| | 二 470u uL 上 470u | |6809 
iov |250vT [50У 160V 120% 
SKSW 
I 
| ç SV2A 
3.15V ЗА 5Н0.1А 
б-со 220V 3c3.15Y ЗА Bl | 上 上 lo0u 100n = 
220V— SW $300V 0.1A 450V 450V T 
I 
ЕРЕ юу 0.1A 十 b 1 1 
0.75A 十 
图 4-207 功放 电路 (6BA6、WE-300B 的 应 用 ) 


4.2.178 功放 电路 (6BM8 的 应 用 ) 
功放 电路 (6BM8 的 应 用 ) 如 图 4-208 所 示 。 
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Е qD 9 T-850 
! © 
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3¢220Y 50А 1 
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1 С) [зш s = | |100k 1W 
AC100V 7633 г< 
-OO 
FUSE 2A ЖЕ лт レン 
аА J 220и 400Vx2 


图 4-208 ”功放 


БР (6BM8 的 应 用 ) 


4.2.179 功放 电路 (6DJ8 12А07, 5881A 的 应 用 ) 
功放 电路 (6DJ8 、 12AU7 5881A 的 应 用 ) 如 图 4-209 所 示 。 


В1 
85V V2 v3| Rgl lio0 Lo- 
@— V1 册 2 6DJs| 1.6 12AU7 | c. 5881A 3 š 
wI 2/ エ эЛЕ C 5 全 4 Ja тә 
100k -E вз AE ЖЕ ТТЕ? eb 
RI З 12Vgok | 3.8 88V к 8 12VR9| [10k 
450k! R2 каг 330x к7| С ビーー 
Bk| c3r 32k | ]220u 012 [атор 
ls le /160V| L 上 взу 
10n ピコ ーー キー 300V 
/450Y RII 25k F fop R10 10k 
R12sk W2100k “50V 
CED 
B2 L Bš 
SV 8 VA ‚‚ 10Н0.2А J, C8 
6.3V Ез} air вас о 0.1 
атуда 4 “450V 一 一 
S 
kl 40у 
1 
一 220V 
FUSE |! Е ЕТ 3] 6.3V 
ЗА で 
图 4-209 功放 电路 (6DJ8 、12AU7 、 5881A 的 应 用 ) 


4.2.180 功放 电路 (6DJ8 50CA10 的 应 用 ) 
功放 电路 (6DJ8 、 50СА10 的 应 用 ) 如 图 4-210 所 示 。 


3.9k(NFB 4dB 
( ) оли 50СА10 [365V ОҮ-15—5 
6DJS 175V 1 = = 
eV 200К|| 150 
に = — x |] Ы 2229 x 
22k КЕ оли 100и 
1.2% Š l l © 14Sma| 
1500 12k |5 5тА 50CA10 [265V 
47 SmA 240V 2.7k 
| 278V 
+ 
т 50V 
5С—3—210 
РМС-200М 290V 180 Г 200k | 47k 
— Ф- * 
6D18 _ 63V 3||{ sv 
= 60L Æ 100u 45 
N 60и 
х 
se 5AR4 
z< 250Vx2 
© 
图 4-210 ”功放 电路 (6DJ8 50CA10 的 应 用 ) 
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4.2.181 功放 电路 (6DJ8 、6AXS 的 应 用 ) 
功放 电路 (6DJ8 、 6AXS 的 应 用 ) 如 图 4-211 所 示 。 


”cr hs = 
пис / - 
Line-2 у FQun it * + 
/ Vi 60/8 e ТАА е V 022. re 7 
の А 
, зу 130 oINABle ПЕТ 0.068h PRE OUT 
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© | — F elRCAle Ӯ \- ° 
420 07V FTRRIe | る 470k 
Phoe-2 12k el AES le 9%9V | окто) 2 
ана 5 
А 2МО|] ово 3y 
10mA А 9 | 
200и 13mA а SmA 
Б 195V і 
R-ch 
2k 
130V 
LUX 
TSO 5ВС20 
.мээ8 B8A03 З ; 6AX5 „у= М 
аа PII-100S Vs бАХ5 ұру 270V 500 ay 
+ は ж | 5у)663у 20H š М 
гі 221 = 
5V3 
do A 330и 330и — 
_ ГТ] 
°° 
280Vx2 
〇 へ で 


图 4-211 功放 电路 (6DJS 、6AXS 的 应 用 ) 


4.2.182 功放 电路 (6EM7 ЗТ20, 6С - K17 8005 的 应 用 ) 
功放 电路 (6EM7 、 3T20 、6G - K17 8005 的 应 用 ) 如 图 4-212 所 示 。 


т 6EM7 3 8005 FW-150 
80V = 
Ex = = 
1V ェ 9 
ane = 
= 区 デー i 
J5 lmA| i 
b20v| 180mA 
= 
о 33u 5 
пт 
7.5V Ems 
| 
He [ovsa3 に PMC-1030H 
= 
ご шу + £ [HS [ovsa3 * к 
= 
Е \〒 4002 т 
У 6G-K17 сар 
0.6А 
ーー Y 6G-K17 


人 一 


图 4-212 功放 电路 (6EM7 、3T20 、6C - K17 8005 的 应 用 ) 
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4.2.183 功放 电路 (6F2 、6C19 574 的 应 用 ) 
功放 电路 (6F2 、6C19 574 的 应 用 ) 如 图 4-213 所 示 。 


B-200V 
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~180V へ へ B-200V 
て 220V =] К 
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Tux2 R 220u 
l 100k 385V 
DZ I 
4 А | 
至 6C19 3 ~5V/3A ‚ pw cs L |09228 
ーー VD2 с7 == gw 本 47 Y Rll47k 
AVDI 本 IN4007x2 100p Oy 1004 
+ 63У 400V W2 
:6С19 763 
= 5 EN R10 22k 100k 
SON > WwW3h RI247k 
a 二 тоок — 
7806 +6V pin | 
cui = は C12 R13 | | 22u 
10000h 410и 220k 
1 1 


至 另 一 声 道 6C19 的 2.7 肢 


图 4-213 ”功放 电路 (6F2、6C19 574 的 应 用 ) 


4.2.184 功放 电路 (6CH8 、6CD6 的 应 用 ) 


功放 电路 (6CH8 、 6CD6 的 应 用 ) 如 图 4-214 所 示 。 
BA 6GH8 SZ ак L 
1k 14 
2м 6CD6 
зок], Я |" Kas ， = — 160 
270k РЕ R 47160V sn 
86V 证 3 | q 
eC 
IN = + 
=N40V 
iM| |— 4.7/160V 
DC VOLTAGE 
ч= READINGS 
テト ビー し LT 1 lk 50k @42W 
6 EN 
a „шот =” 280 -100V раз 
= Улс ss М ЕЕ 100/160у шы 
у АС siw | 本 ”于 100250V 416V 
í ЖЕ 402S0V 
АС 149V + 40/250V 187V 
Z 1002s0V 
图 4-214 功 放 申 路 (6CH8 、 6CD6 的 应 用 ) 


336 


4.2.185 功放 电路 (6H2 6P14 的 应 用 ) 
功放 电路 (6H2 、6P14 的 应 用 ) 如 图 4-215 所 示 。 


Cs RS 
jp400V [Е エゴ 
22h400V 3k2W 
< бо k3 W R7 MM = 
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12 62| 470k 6p14 
= RI КАМ 
470k ik B 
х 14W 120 2W 
2: 


47150У 47.50У 
C2 СІ 


4.2.186 功放 电路 (6J2 6С19 的 应 用 ) 
功放 电路 (6J2 、6C19 的 应 用 ) 如 图 4-216 所 示 。 


ー 270V 


图 4-215 ”功放 电路 (6H2 、6P14 的 应 用 


270V 1k2W 
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2 зшу 257V 
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225v | cé c7|C8 
F ы 


VI 


220u38SV 220u385V 
yy 6.3V 


220V 


K] 4-216 功放 | 


— 
ойт 


电路 (6J2、6C19 的 应 


4.2.187 功放 电路 (6]5, 、6AH4 、300B 5046 的 应 用 ) 


功放 电路 (6J5 、6AH4 300B. 5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-217 所 示 。 
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423V | Z=16kO 
6AH4 zz = 160 
gs [16У L 242V j| 。 80 
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20и 和 100и al i 
| + ч 500| ST 140mA 15k 
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= 226V 8.2k 245V 5.2k = Ë 
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图 4-217 功放 电路 (6J5. 6AH4. 300B. 5U4G 的 应 用 ) 
4.2.188 功 放 申 路 (6J5、6BL7 、211 的 应 用 ) 
功放 电路 (65 、 6BL7 、211 的 应 用 ) 如 图 4-218 所 示 。 
V1 6J5(6N7) V2 6BL7/6BX7 
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10W = Re 
Б ЕЩЙ 
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图 4-218 功放 电路 (6J5. 6BL7. 211 的 应 用 ) 
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4.2.189 功放 电路 (6J5CT、6V6CT 的 应 用 ) 
功放 电路 (6J5CT、 6V6GT 的 应 用 ) 如 图 4-219 所 示 。 
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100k 2W 
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33 250V 
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图 4-219 


功放 


4.2.190 功放 电路 (6J8P、6P3P、3Z3P 的 应 用 ) 
功放 电路 (6J8P、6P3P、3Z3P 的 应 用 ) 如 图 4-220 所 示 。 


0.0474 400V DiLD4 IN4007 


220и 450V 
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220V = 


4.2.191 功放 电路 (6J8P、FU -50、5Z4P 的 应 用 ) 
功放 电路 (6J8P、FU -50. 5Z4P 的 应 用 ) 如 图 4-221 所 示 。 
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图 4-220 功放 电路 (6J8P、6P3P、5Z3P 的 应 用 ) 
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图 4-221 功放 电路 (6J8P、FU -50、5Z4P 的 应 用 ) 
4. 2. 192 


功放 电路 (6\1, 6P3P. 5Z4P 的 应 用 ) 
功放 电路 (6N1、6P3P、5Z4P 的 应 用 ) 如 图 4-222 所 示 。 
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© ré Ww 90У 3| 6P3P 
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图 4-222 ”功放 电路 (GN1、6P3P、5Z4P 的 应 用 ) 
4.2.193 ”功放 电路 (6N1、6P3P 的 应 用 ) 
功放 电路 (6N1、6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-223 所 示 。 
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А 4: К 
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офи ЕЗ: 115 
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} + 
š < + бз | съ: 
£ = b: B ` W L ы, 
IN T Шу 90028 
~220V 
л n Са: т 
2A250V 6.3V2A 470L 
450V 
~6.3Vi3A 


图 4-223 ШЖ 


电路 (6N1 、6P3P 的 应 用 ) 
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4.2.194 功放 电路 (6N11 、6N8P、EL34 的 应 用 ) 
功放 电路 (6N11 、 6N8P、EL34 的 应 用 ) 如 图 4-224 所 示 。 
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41k š 14W И 
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260V 50У 00 
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| 260V L 

E 

1 


1N4007 


图 4-224 功放 电路 (6N11. 6N8P. EL34 的 应 用 ) 


4.2.195 功放 电路 (6N2 、6N6 的 应 用 2) 
功放 电路 (6N2、6N6 的 应 用 2) 如 图 4-225 所 示 。 


| +360V 
HE 20mAx2 
ат 18k ENG 
二 に 
1.4k 
20k 20k оон] 1330 9 
T 
26m 10220 A см СЕ 
= y == 200k СУ []200k 
о 470и 3 
1220k о | Пиш Гр" 
||} 2k 
= 18mA 
—35V 


图 4-225 功放 电路 (6N2. 6N6 的 应 用 2) 
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4.2.196 功放 电路 (6N2 6P13P 的 应 用 ) 
功放 电路 (6N2 、6P13P 的 应 用 ) 如 图 4-226 所 示 。 


R4 f 
68k 2.7k};f80 
vi 1⁄2 13W C1 R7 || SP 
6N2 | 0.474 6P13P 8.2k СА 
RP| |= 会 £ 
uL 
R 400V 
RI 208 [ол он T Teo 
H 
人 RZ 14W| 50V 2W. = 
14W £ 
」250v 
R8 Р 210V 
15W 
co 
220V зой YT des 470] 
ЗАП 22% [ио 400V 
—220VAC Сз. co: Ro 400V 
“з 220M Е ay 15W 
SOV 450V| ISW | 47 


—180v 45 
уру 
6.3V/5A 


功放 电路 (6N2 6P13P 的 应 用 ) 


图 4-226 


4.2.197 功放 电路 (6N2 、6P1 的 应 用 2) 
功放 电路 (6N2、6P1 的 应 用 2) 如 图 4-227 所 示 。 


45 一 灯丝 


8R 
ВІ 


© に 


2 кыы 
2901 ~6.3V|2A 


100p 


юни 


图 4-227 功放 电路 (6N2、6P1 的 应 用 2) 


4.2.198 功放 电路 (6Ne、6N11 674 的 应 用 ) 
功 放 申 路 (6N6 、 6N11 、 674 的 应 用 ) 如 图 4-228 所 示 。 
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а. 上 Loru 36k 190% 
2s0V T T 250V ДУА 6N11 
0.224 2 
250V 470k 1| V2/A 6N1 
680 im2sov I OUTI 
250 25k IM © 
2н/250у| Ik 
Те 680 OUT2 
1 $ VI/B 6NII К 
= пок 220k 
200 3W 100111 100тА 
у. V3 6N6 
_400VI 
22 x у= 100k2ok K 200 jm 
у スカ 2 だ っ ДЕ "| 190V 
Ë ү “4 + 
у4 674 % 
250v= fov 1 47L250V 
47u 
V1V2 L Toov «Ж に 
4.5 4.74 
图 4-228 功放 电路 (6N6 6N11. 674 的 应 用 ) 
4.2.199 功放 电路 (6N7、2A3 5AR4 的 应 用 ) 
功放 电路 (6N7、2A3 、5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-229 所 示 。 
3 6N7(para) [18у олы 243 B20v Н20-3.50 
Z T 1 人 С) | FA 
ү 2 р š 
! 2.4V т rr. 
; = L т 
Í S〒ー l 50V| | | 
24mA | || 15 loma 
22 | っ 98V 1 
+ sk 
PT-160 
ә CC10-200W 
63y 50 F | 
2.5V 3¢ sv 325У 
っ sv ) ЗАКА 
きよ 上 =E 
キア © ら 


280VX2 


В 4-229 


功 放 


电路 (6N7 、 2A3 、SAR4 的 应 用 ) 


4.2.200 功放 电路 (6NOP、6N8P、CL6 的 应 用 ) 


功放 电路 (6N9P、6N8P 、CL6 的 应 用 ) 如 图 4-230 所 示 。 


470k 


22u. 


[ Е 
К | 501 = 300V 
SV 3A 
ー220V 要 FAV Т 
BX 
250V 
6.3V 3A 3 EN 一 
6.3V 3A 3 
图 4-230 功放 电路 (GN9P、 6N8P、CL6 的 应 用 ) 


4.2.201 功放 电路 (6SL7、2A3 、SU4G 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SL7 、 2A3. 5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-231 所 示 。 


6SL7 
| 225 
(сыс ШЕ сз so 
[ 、E 
| 
270k 150К 470k Т 
+ 
=47u s] 
£ ー 10H 
6.3V | SV 220k 
У )5U4G 100и F 
AC220V | 360V А) атк А 
= 2и 
{ ‚100и 
2.3V 
880 


图 4-231 


功放 电路 (6517, 、 2A3 、SU4G 的 应 用 ) 
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4.2.202 功放 电路 (6SL7、300B 、5R4 的 应 用 ) 
功放 电路 (6517, 300B. 5R4 的 应 用 ) 如 图 4-232 所 示 。 


6SL7 | agm iia F2007 
2 оли 100V B 03У 3 — 
G140V x 
< の © 
e | —— N > 
き EE | 0V ら 
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= = 1.8V 0.SmA ] а 70mA 
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= 70V| 87 8 ギ 
l ら 
77 
PC3004 SR4 айо 
— _ 6SL7 て 3V に SV _ 
300B〒 < зу 3 L 1 
10000n Ç 7 47u 500Vx2 
ра с 400V200mAx2| 


图 4-232 功放 电路 (6SL7 、300B 、 5R4 的 应 用 ) 


4.2.203 功放 电路 (6SL7、300B、5U4G 的 应 用 ) 
功 放 申 路 (6SL7 、 300B 、SU4C 的 应 用 ) 如 图 4-233 所 示 。 


+ + 
Тоон 122p 
А РМС-1520Н 
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350V170mA2 
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图 4-233 ”功放 电路 (6517, 300B. 5046 的 应 用 ) 
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4.2.204 功放 电路 (6517, 6CA7. 5АВ4 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SL7 、 6CA7 5АВ4 的 应 用 ) 如 图 4-234 所 示 。 


6SL75691 [төзу 
TAMURA ©) q 9, іи Dynaco 
ГЕЗ = Е 2216 
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63V ーー ーー 
ШШЕ кёр рее E 
КЕ _47hx2 Co ү | 
ーーーー の ヽ の ーー SAR4 
e 3802 


图 4-234 功放 电路 (6517, 6CA7. 5AR4 的 应 用 ) 


4.2.205 功放 电路 (6SN7 、 2A3 5AR4 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SN7 、 2A3 5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-235 所 示 。 


200V 
© ik SNIA 6SN7 ош 245 єт 
A 675V lk A | --- 
Z 1k 10R 
470k у NV зок []270k10R 
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== 200k | 上 一 人 
0.068H 7221 ngsv 316V 43k 
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6.3V 3 
e YY 
2.5V 3 SV3A 8H 
Юе 200mA 
: = jo + 220и | 0.0684 
(С) зам ШЕТ. 450V T 1000V 
220V- зора 
の の 250mA BERRES RAW 


图 4-235 功放 电路 (6SN7 、 2A3 5AR4 ЛУН) 
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4.2.206 功放 电路 (6SN7 、300B 、5U4G 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SN7 300B. 5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-236 所 示 。 


2 
470k コ 


63V1.5A” KsV3A 
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4.3k 
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| r | Æ [|з300К = 33и 
10u 


220у 200% 
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图 4-236 功放 电路 (6SN7, 300B. 5U4G 的 应 用 ) 


4.2.207 功放 电路 (6SN7 300B. 504 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SN7 300В, 504 的 应 用 ) 如 图 4-237 所 示 。 


Г Н 
А 8Q 
40 
000 


ра 47и == 47 
二 350V те 
> 270k 
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图 4-237 功放 电路 (6SN7. 300B. 504 的 应 用 ) 


4.2.208 功放 电路 (6SN7 5687, 300В 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SN7 5687. 300B 的 应 用 ) 如 图 4-238 所 示 。 


375V 29.5V 
° ° 
али]. | али 1/2 5687 
600V T 600V = sep 
3х82К 
== + 
0.15и 630V — 
175V 
йл 12 6SN7 ト | 


图 4-238 ”功放 电路 (6SN7 5687. 300B 的 应 用 ) 


4.2.209 功放 电路 (6SN7 、6V6GT 5ҮЗ ЛУН) 


功放 电路 (6SN7 、6V6GT、5Y3 的 应 用 ) 如 


SW 


250V 180V 


—— oe0 
АС 
FUSE 


H 6.3V 3 


图 4-239 


100k[ 


6SN7 


图 4-239 所 示 。 


功放 电路 (6SN7 、 6V6GT、3Y3 的 应 用 ) 


4.2.210 功放 电路 (6SN7GT、801A 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SN7GT 、801A 的 应 用 ) 如 图 4-240 所 示 。 
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图 4-240 


功放 电路 (6SN7CT、801A 的 应 


1) 
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4.2.211 功放 电路 (6SN7GT、KT66 、$V4C ЛУН) 
功放 电路 (6SN7GT 、KT66 、5V4G 的 应 用 ) 如 图 4-241 所 示 。 
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图 4-241 功放 电路 (6SN7GT、KT66 、 5V4G 的 应 用 ) 


4.2.212 功放 电路 (6S07GT、 6SN7WGTA 616С 的 应 用 ) 
功放 电路 (6SQ7GT. 6SN7WGTA. 6166 的 应 用 ) 如 图 4-242 所 示 。 
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图 4-242 ”功放 电路 (6SQ7GT、 6SN7WGTA. 6166 的 应 用 ) 
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4.2.213 功放 电路 (6SQ7GT、6V6GT 的 应 用 ) 
功放 电路 (6S07GT、6V6GT 的 应 用 ) 如 图 4-243 所 示 。 
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图 4-243 ”功放 电路 (6SQ7GT、6V6GT 的 应 用 ) 


4.2.214 功放 电路 (717A、300B、5U4G ЛУН) 
功放 电路 (717A、300B、5U4G 的 应 用 ) 如 图 4-244 所 示 。 


F2007 160 
80 
40 
COM 
412V ү 
зу a 
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SU4G 了 $ 
— 400Vz2 
图 4-244 功放 电路 (717A、300B、SU4C 的 应 用 ) 
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4. 2.215 功放 电路 (ECC82 的 应 用 ) 
功放 电路 (ECC82 的 应 用 ) 如 图 4-245 所 示 。 
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图 4-245 功放 电路 (ECC82 的 应 用 ) 


4.2.216 功放 电路 (717A、VT2S 811A 的 应 用 ) 
功放 电路 (717A、VT25 、811A 的 应 用 ) 如 图 4-246 所 示 。 
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图 4-246 功放 电路 (717A、VT2S 811A 的 应 用 ) 


4.2.217 功放 电路 (7199, 7581 的 应 用 ) 
功放 电路 (7199. 7581 的 应 用 ) 如 图 4-247 所 示 。 


4.2.218 功放 电路 (845/211, 、6AC7 、6AS7 ЛУЈ) 
功放 电路 (845/211 、6AG7 、6AS7 的 应 用 ) 如 图 4-248 所 示 。 
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图 4-247 ”功放 电路 (7199. 7581 的 应 用 ) 
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Kl 4-248 功放 电路 (845/211, 6AG7. 6А57 的 应 用 ) 
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4.2.219 功放 电路 (C3G、AD1、AZ4 的 应 用 ) 
功放 电路 (C3G. AD1. А74 的 应 用 ) 如 图 4-249 所 示 。 
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图 4-249 功放 电路 (C3G. AD1. А74 的 应 用 ) 


4.2.220 功放 电路 (C3G、KT88 的 应 用 ) 
功放 电路 (C3G、KT88 的 应 用 ) 如 图 4-250 所 示 。 
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图 4-250 ”功放 电路 (C3G. KT88 的 应 用 ) 


4.2.221 功放 电路 (E81CC、6CA7、5AR4 的 应 用 ) 
功放 电路 (E81CC、6CA7、5AR4 的 应 用 ) 如 图 4-251 所 示 。 
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MX-205 SAR4 aav “р 388V| 2Ж 
E8 ICC 63У 3 し SV ТОН. 1 264V 
6CA ア 63V Ni alk al 
Е | š T S+ 
320Vx2 Т 
で で 
图 4-251 功放 电路 (E81CC、 6CA7 、5AR4 的 应 用 ) 
4.2.222 ”功放 电路 (ECC81 、SE807 的 应 用 ) 
功放 电路 (ECC81 、SE807 的 应 用 ) 如 图 4-252 所 示 。 
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图 4-252 功放 


已 路 (ECC81 SE807 的 应 用 ) 
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4.2.223 功放 电路 (ECC83 、300B 的 应 用 ) 


功放 电路 (ECC83 、300B 的 应 用 ) 如 图 4-253 所 示 。 
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图 4-253 ”功放 电路 (ECC83. 300B 的 应 用 ) 


4.2.224 功放 电路 (ECC88 的 应 用 ) 
功放 电路 (ECC88 的 应 用 ) 如 图 4-254 所 示 。 
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图 4-254 ”功放 电路 (ECC88 的 应 用 ) 
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4.2.225 功放 电路 (ECC91 、EL84 、12SN7GTA 的 应 用 ) 
功放 电路 (ECC91 、EL84 、12SN7GTA 的 应 用 ) 如 图 4-255 所 示 。 
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/ , 2mA WHSO 
T beh, AT XRHRDI120 or STTASID 
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Kl 4-255 功放 电路 (ECC91、EL84 、12SN7GTA 的 应 用 ) 
4.2.226 功放 电路 (EF86 、6SN7 、6L6GC 5U4GB 的 应 用 ) 
功放 电路 (EF86. 6SN7. 6L6GC. 5U4GB 的 应 用 ) 如 图 4-256 所 示 。 
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图 4-256 ”功放 电路 (EF86、6SN7、6L6GC、5U4GB 的 应 用 ) 


4.2.227 功放 电路 (WE -310A、VV30B RCA -83 的 应 用 ) 
功放 电路 (WE -310A 、VV30B、RCA -83 的 应 用 ) 如 图 4-257 所 示 。 
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а) 
图 4-257 功放 电路 (WE-310A、VV30B、RCA - 83 的 应 用 


4.2.228 功放 电路 (6N11、6N1、6P13P、WY2P、WP3P 的 应 用 ) 
功放 电路 (6N11 、 6N1 、6P13P、WY2P、WP3P 的 应 用 ) 如 图 4-258 所 示 。 
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b) 


图 4-258 功放 电路 (6N11. 6N1. 6P13P、WY2P、WP3P 的 应 用 ) 


4.2.229 功放 电路 (6N11 、 


功放 电路 (6\11, 


4. 2. 230 


ALTEC -260 功放 电路 (6AU6 、 FU13 的 应 用 ) 如 图 4-260 所 示 。 


ALTEC - 


6\1, 


6N1 、 


674 的 应 用 ) 


V16N11 


УЗ 6N1 


67А 的 应 用 ) 如 图 4-259 所 示 。 
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图 4-259 功放 电路 (6NI1 6\1, 674 的 应 用 ) 


260 功放 电路 (6AU6、FU13 的 应 用 ) 
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Kl 4-260 ALTEC -260 功放 
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电路 (6AU6 FU13 的 应 用 ) 
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4.2.231 AUDIO RESEARCH SP -10 前 级 放大 电路 (E88CC、6Z4 、 6N6 的 应 用 ) 
AUDIO RESEARCH SP - 10 前 级 放大 电路 ( Е88СС, 674, 636 的 应 用 ) 如 图 4-261 
所 示 。 
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图 4-261 AUDIO RESEARCH SP - 10 前 级 放大 电路 (Е88СС, 674, 6N6 的 应 用 ) 


4.2.232 Breitband 功放 电路 (REN904 、REN164 、RE604 RGN2004 的 应 用 ) 


Breitband 功放 电路 (REN904 、REN164 、RE604 、RGN2004 的 应 用 ) 如 图 4-262 所 示 。 
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图 4-262 Breitband 功放 电路 (REN904 、REN164 、RE604 、RCN2004 的 应 用 ) 
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4.2.233 CraftsmenC400 功放 电路 (6J5 6SN7CT. 6V6CT. 5Y3CT 的 应 用 ) 
CraftsmenC400 功放 电路 (6J5、6SN7GT、6V6GT、5Y3GT 的 应 用 ) 如 图 4-263 所 示 。 
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图 4-263 CraftsmenC400 功放 电路 (6J5, 6SN7GT、 6V6GT. 5Y3GT 的 应 


"1 | 
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4.2.234 CraftsmenCS00 功放 电路 (5U4G、6SN7GTA KT66 的 应 用 ) 
CraftsmenC500 功放 电路 (SU4G 、6SN7CTA KT66 的 应 用 ) 如 图 4-264 所 示 。 
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图 4-264 CraftsmenCS00 功放 电路 (SU04G、6SN7CTA 、KT66 的 应 用 ) 
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4.2.235 DAVID BOGEN KO30 功放 电路 (GAN8 бАУ5СА, 5U4GB. 6СС7 的 应 用 ) 
DAVID BOGEN КОЗО 功放 电路 (6AN8 、6AVSCA 、5U4GB 6СС7 的 应 用 ) 如 图 4-265 
所 示 。 
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图 4-265 DAVID BOGEN КОЗО 功放 电路 (6AN8 、 6AVSCA 、 SU4CB、6CC7 的 应 用 ) 


4.2.236 DEVRY 功放 电路 (6SJ7 、6SL7 、6L6 的 应 用 ) 
DEVRY 功放 电路 (6SJ7. 6517, 616 的 应 用 ) 如 图 4-266 所 示 。 
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El 4-266 DEVRY 功放 电路 (6SJ7, 6517, 616 的 应 用 ) 


4.2.237 DynAco 功放 电路 (6F2 、6P3P 的 应 用 ) 
DynAco 功放 电路 (6F2 、6P3P 的 应 用 ) 如 图 4-267 所 示 。 
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4-267 DynAco 功放 电路 (6F2 、6P3P 的 应 用 


) 


4.2.238 Dynoco MK – П 40W 功放 电路 (CZ34 、6AN8 КТ88 的 应 用 ) 


Dynoco MK - П 40W 功放 电路 (CZ34 、 6AN8 KT88 的 应 用 ) 


пту 60~ D= 


图 4-268 Dynoco МК - П 40W 功放 


4.2.239 Dynoco МК - IV 功放 电路 (EL34, 5U4GB 的 应 用 ) 
Dynoco MK – IV 功放 电路 (EL34 、 5U4GB 的 应 用 ) 如 图 4-269 所 示 。 
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如 图 4-268 所 示 。 


电路 CGZ34、6AN8 KT88 的 应 用 ) 
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图 4-269 Dynoco MK - IV 功放 电路 (EL34 504СВ 的 应 用 ) 
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4.2.240 К-6 功放 电路 (6F2 6P3PJ 的 应 用 ) 
K -6 功放 电路 (6F2 6P3PJ 的 应 用 ) 如 图 4-270 所 示 。 
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图 4-270 К-6 功放 
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电路 (6F2 、 6P3PJ 的 应 用 ) 
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4.2.241 LANGEVIN 108A 功放 电路 (68J7WGT、6L6C、SU4G 的 应 用 ) 
LANGEVIN 108A 功放 电路 (68J7WGT 、6L6G、5U46G 的 应 用 ) 如 图 4-271 所 示 。 
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图 4-271 LANGEVIN 108A 功放 电路 (68J7WGT、6L6G、5U4G 的 应 用 ) 
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4.2.242 MARANTZ -8 马兰 士 功放 电路 (6SH6 、6CG7 6СА7 的 应 用 ) 
MARANTZ -8 马兰 士 功放 电路 (6SH6 、6CG7 、 6CA7 的 应 用 ) 如 图 4-272 所 示 。 
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电路 (6SH6 、6CG7 、 6CA7 的 应 用 ) 


4.2.243 MATISSE REFERENCE 前 级 放大 电路 (2AX7 的 应 用 ) 
MATISSE REFERENCE 前 级 放大 电路 (2AX7 的 应 用 ) 如 图 4-273 所 示 。 


4. 2. 244 


410V 
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图 4-273 MATISSE REFERENCE 前 级 放大 电路 (2AX7 的 应 用 ) 


MCINTOSH -275 功放 电路 (12AX7 、12AU7 、12BH7 、KT94 的 应 用 ) 
MCINTOSH -275 功放 电路 (12AX7 、12AU7 、12BH7 、KT94 的 应 用 ) 1 


上 图 4-274 所 示 。 
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图 4-274 MCINTOSH -275 功放 


电路 (12AX7 、12AU7 、12BH7 、KT94 的 应 用 ) 


364 


4.2.245 QUAD -I 功放 电路 (EF86 、KT66 的 应 用 1) 
QUAD - 工 功放 电路 (EF86 KT66 的 应 用 ) 如 图 4-275 所 示 。 
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图 4-275 QUAD - 工 功放 电路 (EF86 、KT66 的 应 用 ) 


4.2.246 QUAD -功放 电路 (EF86 、KT66 的 应 用 2) 
QUAD - 相 功 放 申 路 (EF86 、KT66 的 应 用 ) 如 图 4-276 所 示 。 


340V 


图 4-276 QUAD - 开 功 放电 路 (EF86 、KT66 的 应 用 ) 


4.2.247 SEPP OTL 功放 电路 (12AT7 、 26LW6 的 应 用 ) 
SEPP OTL 功放 电路 (12AT7 、 26LW6 的 应 用 ) 如 图 4-277 所 示 。 
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SPARK 734A 功放 电路 (6922, 、12AU7 、EL34 的 应 用 ) 如 


图 4-277 SEPP OTL 功放 电路 (12AT7 、 26LW6 的 应 用 ) 
4.2.248 SPARK 734A 功放 电路 (6922. 、12AU7 、EL34 的 应 用 ) 


图 4-278 所 示 。 
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SPARK 734A 功放 电路 (6922, 12AU7, EL34 的 应 用 ) 
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4.2.249 SPARK -S30N 功放 电路 (12AU7 、12AX7 、12BH7A KT88 的 应 用 ) 
SPARK - 530% 功放 电路 (12AU7 、12AX7 、12BH7A KT88 的 应 用 ) 如 图 4-279 所 示 。 


ET 


图 4-279 SPARK -330N 功放 电路 (12AU7 、12AX7 、12BH7A KT88 的 应 用 ) 


4.2.250 STAR DUST845 功放 电路 (6J5 、 6SN7GTB 845 的 应 用 ) 
STAR DUST845 功放 电路 (6J5 、 6SN7CTB 845 的 应 用 ) 如 图 4-280 所 示 。 
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图 4-280 STAR 0057845 功放 电路 (6J5 、 6SN7GTB 845 的 应 用 ) 
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4.2.251 Stromberg АР – 55 功放 电路 (6SN7GT、 6L6WGB 5Y3WGTA 的 应 用 ) 


Stromberg AP -55 功放 电路 (6SN7GT、6L6WGB、5Y3WGTA 的 应 用 ) 如 图 4-281 所 示 。 
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图 4-281 Stromberg AP – 55 功放 电路 (6SN7GT、6L6WGB、5Y3WGTA 的 应 用 ) 


4. 2. 252 Telefunken 17 功放 电路 (ECC83 、EL84 的 应 用 ) 
Telefunken 17 功放 电路 (ECC83 、EL84 的 应 用 ) 如 图 4-282 所 示 。 
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图 4-282 Telefunken 17 功放 电路 (ECC83 EL84 的 应 用 ) 
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4.2.253 Thordarson T -32W10 功放 电路 (6SL7GT、6V6GT、SY3GT 的 应 用 ) 
Thordarson Т -32W10 功放 电路 (6517СТ, 6V6GT, 5ҮЗСТ 的 应 用 ) 如 图 4-283 所 示 。 
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了 4-283 Thordarson T -32W10 功放 电路 (6SL7GT、 6V6GT、 5ҮЗСТ 的 应 用 ) 


4. 2.254 ULTRO LINEARI 超 线性 功放 电路 (12AX7 、12AU7 、6CA7 、SAR4 的 应 用 ) 


ULTRO LINEAR I 超 线性 功放 电路 (12AX7 、12AU7 、6CA7 、5AR4 的 应 用 ) 如 图 4- 
284 所 示 。 
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图 4-284 ULTRO LINEAR 本 超 线性 功放 电路 (12AX7、12AU7、6CA7、5AR4 的 应 用 ) 
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4.2.255 WE -141A 前 级 放大 电路 (6J7 、 6SN7 的 应 用 ) 
WE -141A 前 级 放大 电路 (6J7 、 6SN7 的 应 用 ) 如 图 4-285 所 示 。 
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图 4-285 WE -141A 前 级 放大 电路 (6J7 、 6SN7 的 应 用 ) 


4.2.256 WE-41 前 级 放大 电路 (WE -264C 的 应 用 ) 
WE -41 前 级 放大 电路 (WE -264C 的 应 用 ) 如 图 4-286 所 示 。 
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图 4-286 WE-41 前 级 放大 电路 (WE -264C 的 应 用 ) 
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4.2.257 WE-42 功 放 申 路 (WE -205D 的 应 用 ) 
WE -42 功放 电路 (WE -205D 的 应 用 ) 如 图 4-287 所 示 。 
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WE -42 功放 电路 (WE -205D 的 应 用 ) 


4.2.258 ZELL 功放 电路 (6N10、6N2 300B 的 应 用 ) 
ZELL 功放 电路 (6N10 、 6N2 、 300B 的 应 用 ) 如 图 4-288 所 示 。 
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电路 (6N10、6N2 300B 的 应 用 ) 
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4.2.259 ” 松 任 谷 氏 前 级 放大 电路 (12AX7 的 应 用 ) 
松 任 谷 氏 前 级 放大 电路 (12AX7 的 应 用 ) 如 图 4-289 所 示 。 
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В 4-289 松 任 谷 氏 前 级 放大 电路 (12AX7 的 应 用 ) 


4.2.260 “和 田茂 氏 前 级 放大 电路 (ECC83 ECC82 的 应 用 ) 
和田 茂 氏 前 角 放 大 申 路 (ECC83 、ECC82 的 应 用 ) 如 图 4-290 所 示 。 
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图 4-290 和 田茂 氏 前 级 放大 电路 (ECC83 、ECC82 的 应 用 ) 
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4.2.261 红 灯 711 电子 管 收音 电路 (6N2 6Р1 的 应 用 ) 
红 灯 711 电子 管 收音 电路 (6N2 6Р1 的 应 用 ) 如 图 4-291 所 示 。 
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图 4-291 红 灯 711 电子 管 收 音 电 路 (6N2 6Р1 的 应 用 ) 


4.2.262 概 典 VAA -70MKI 功 放电 路 (6F2/6U8 、EL34/6CA7 的 应 用 ) 
极 典 VAA -70MKI 功 放电 路 (6F2/6U8 、EL34/6CA7 的 应 用 ) 如 图 4-292 所 示 。 
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图 4-292 概 典 VAA-70MKI 功 放 申 路 (6F2/6U8 、EL34/6CA7 的 应 用 ) 


4.2.263 金牛 VAA 70 功放 电路 (12AU7 KT88 的 应 用 ) 
金牛 VAA 70 功放 电路 (12AU7 КТ88 的 应 用 ) 如 图 4-293 所 示 。 


KTS8X2 


图 4-293 金牛 VAA 70 功放 电路 (12AU7 KT88 的 应 用 ) 


4.2.264 梁 氏 LS -845 -3 功放 电路 (6J4P、300B 845 的 应 用 ) 
梁 氏 LS -845 -3 功放 电路 (6J4P. 300B. 845 的 应 用 ) 如 图 4-294 所 示 。 
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功放 电路 (6J4P、300B 845 的 应 用 ) 
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麦 金 托 什 放 大 电路 (12AX7 、6JS 、6L6C 的 应 用 ) 
麦 金 托 什 放 大 电路 (12AX7、6J5、6L6G 的 应 用 ) 如 图 4-295 所 示 。 
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图 4-295 ” 麦 金 托 什 放 大 电路 (12AX7、6J5、61L6G 的 应 用 ) 


373 


374 


4.2.266 ZX Etk SRP -200 前 级 放大 电路 (E83CC、E81CC、12BH7A 的 应 用 ) 
三 荣 无 线 SRP - 200 前 级 放大 电路 (E83CC、E81CC、12BH7A 的 应 用 ) 如 图 4-296 
所 示 。 
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图 4-296 三 荣 无 线 SRP -200 前 级 放大 电路 (E83CC、E81CC、12BH7A 的 应 用 ) 


4.2.267 威廉 逊 功 放电 路 (6J5. 6J6. 6SN7. KT66. 5V4G ЛУН) 
威廉 逊 功 放电 路 (6J5 、6J6 、 6SN7 、KT66 、5V4G 的 应 用 ) 如 图 4-297 所 示 。 
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图 4-297 ”威廉 逊 功 放电 路 (6J5 6]6, 、6SN7 、KT66 、 SV4G 的 应 用 ) 
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图 4-297 威廉 逊 功放 


100 | 10k 


F тае mF OUT 
H 
| Su 


400V 


电路 (6J5 、6J6 、6SN7 、KT66 、 5V4G 的 应 用 ) (Ж) 


机 械 工 业 出 版 社 ARHAR aH 


部 分 精品 图 书 


序号 书 名 书 号 定 价 
1 实用 电工 工具 与 电工 材料 速 查 手册 38538 88 

2 变频 器 故障 信息 与 维修 代码 速 查 手册 38076 49.8 
3 数字 高 清 、 平 板 彩 电 新 型 集成 电路 快 查 速 修 实用 手册 34591 88 

4 新 编 常用 集成 电路 及 元 器 件 使 用 手册 32493 39.8 
5 最 新 常用 IGBT 速 查 手册 31966 47 

6 最 新 常用 保护 元 器 件 速 查 手册 31651 44 

7 最 新 易 混 微小 贴 片 集成 电路 识 读 与 应 用 速 查 手册 30214 58 

8 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 30171 98 

9 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 1 Ж 28559 128 

10 贴 片 元 器 件 速 查 速 用 26872 47 

11 国内 外 集成 电路 封装 及 内 部 框图 图 集 24183 88 

HA PLC 及 软 启 动 器 等 故障 信息 与 维修 代码 速 查 手册 即将 出 版 ， 敬 请 期 待 ! 


以 上 图 书 在 全 国 各 大 新 华 书店 及 主要 网 络 书店 均 有 销售 。 


读者 需求 调查 表 


亲爱 的 读者 朋友 : 
您 好 ! 为 了 提升 我 们 图 书 出 版 工作 的 有 效 性 ， 为 您 提供 更 好 的 图 书 产品 和 服务 ， 我 们 进行 此 次 关于 读 


需求 的 调研 活动 ， 奶 请 您 在 百 忙 之 中 了 予以 协助 ， 留 下 您 宝贵 的 意见 与 建议 ! 
个 人 信息 
姓名 : 出 生年 月 : 学 历 : 
联系 电话 : FHL: E - mail; 
工作 単位 : 职务 : 
通讯 地 址 : 邮编 : 


1. 您 感 兴趣 的 科技 类 图 书 有 哪些 ? 

自动 化 技术 口 电工 技术 口 电力 技术 口 电 子 技术 口 仪 器 仪表 

其 他 ( ) 以 上 个 大 类 中 您 最 关心 的 细 分 技术 ( 如 PLC) Æ: ( ) 

2. 您 关注 的 图 书 类 型 有 : 

技术 手册 ” 口 产品 手册 ” 口 基 础 入 门 ” 口 产品 应 用 口 产 品 设计 口 维修 维护 

技能 培训 口技 能 技巧 ” 口 识 图 读 图 口 技 木 原理 口 实 操 口 应 用 软件 

其他 ( ) 

3. 您 最 喜欢 的 图 书 叙 述 形式 : 
问答 型 口 论述 型 口 实例 型 口 图 文 对 照 ” 口 图 表 ОЬ ( ) 
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В5 16 Ж 图 册 其他 ( ) 
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图 书目 录 Ола 口 书店 广告 口 网 络 书店 ” 口 专业 网 站 
专业 报纸 ” 口 专 业 会 议 口 朋友 介绍 口 其 他 ( ) 


出 
= 
トコ 3 
E 


дү N 
= = 
Кы 
E 


6. 主要 购书 途径 : 
书店 口 网 站 口 出 版 社 口 单 位 集中 采购 口 其 他 ( ) 
7. 您 认为 图 书 的 合理 价位 是 〈 元 / 册 ) : 
手册 ( ) Ж ( ) ”技术 应 用 ( ) ”技能 培训 ( ) 
基础 入 门 ( ) ”其 他 ( ) 
8. 每 年 购书 费用 : 
100 元 以 下 101 ~200 元 10201 ~300 元 300 元 以 上 
9. 您 是 否 有 本 专业 的 写作 计划 ? 
F 是 (具体 情況 : ) 
非常 感谢 您 对 我 们 的 支持 ， 如 果 您 还 有 什么 问题 欢迎 和 我 们 联系 沟通 
地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”机械 工 业 出 版 社 电 工 电 子 分 社 Щн: 100037 
KRA: 张 俊 红 ”联系 电话 : 13520543780 ”传真 : 010 - 68326336 
电子 邮箱 ， buptzjh@ 163. сот ( 可 来 信 索 取 本 表 申 子 版 ) 


Ps 


编著 图 书 推荐 表 


姓名 E4 职称 /职务 专业 


单位 Е — mail 
通讯 地 址 邮政 编码 
联系 电话 研究 方向 及 教学 科目 
个 人 简历 (毕业 院 校 、 专 业 、 从 事 过 的 以 及 正在 从 事 的 项 目 、 发 表 过 的 论文 ) 


有 的 写作 计划 有 : 


您 推荐 的 国外 原版 图 书 有 : 


您 认为 目前 市 场 上 最 缺乏 的 图 书 


地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”机 械 工业 出 版 社 电工 电子 分 社 
邮编 : 100037 Е: www. cmpbook. com 

IKRA: 张 俊 红 ”电话 : 13520543780/010 - 68326336 (传真 ) 

Е – mail; buptzjh@ 163. com (可 来 信 索 取 本 表 电 子 版 ) 


编著 图 书 推 荐 表 


职称 /职务 


E — mail 


研究 方向 及 教学 科目 


个 人 简历 〈 毕 业 院 校 、 专 业 、 从 事 过 的 以 及 正在 从 事 的 项 目 、 发 表 过 的 论文 ) 


您 近期 的 写作 计划 有 : 


您 推荐 的 国外 原版 图 书 有 : 


您 认为 目前 市 场 上 最 缺乏 的 图 书 及 类 型 有 : 


地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 圧 大 街 22 号 ”机械 工业 出 版 社 电工 电子 分 社 
邮编 : 100037 网址: www. cmpbook. сот 

联系 人 : KRA Н: 13520543780/010 - 68326336 (传真 ) 

Е – mail; buptzjh@ 163. сот (可 来 信 索 取 本 表 电 子 版 ) 


上 蔬 不 仅 是 一 本 代码 焦 ， 更 是 变频 器 维护 与 维 相 的 
好 参谋 好 帮手 ! 


变频 器 故障 位 下 
= PH 


速 查 手册 


@ 、 де, 
ma 
А ФФ 


、 Г Вела 
Ж ТО | Ж t T. рр 


Po 
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地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 


电话 服务 SBN 978-7-111-40341-8 


社 服务 中 心 : 010-88361066 

销售 一 部 : 010-58326294 

销售 二 部 : 019-88379649 
г 


读者 购书 热线 : 01088379203 


网 络 服务 架 指导 工业 技术 /电子 技术 
教材 网 : http://www.cmpedu.com 
机 工 官网 : http://www.cmpbook.com ISBN 978-7-111-40341-8 11140341 
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